PHILIPS 


Lighting 


Classic LEDbulbs lamps 
for decorative lighting 


Classic filament LED Lamps 


Featuring a classic heritage design, Classic filament LEDbulbs combine the familiar 
shapes of classic incandescent bulbs with the benefits of the long lasting LED technology. 
They deliver beautiful, decorative warm-white light while saving around 90% on energy 
costs compared with traditional light bulbs. 


Benefits 

* Around 90% energy saving 

Very long lifetime that reduces the need for replacement 
* Easy replacement of classic conventional lamps 


Features 

* Heritage design with classic shape 

* Designed to be seen, they look good on and off 

* Perfect fit and high quality finishing 

* High color rendering (CRI? 80) for vivid colors 

* Environmentally friendly: contains no mercury or other hazardous substances 


Application 

* Perfect for decorative installations 
* Domestic applications 

* Hospitality: restaurants and hotels 
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data subject to change 


Classic filament LED Lamps 


Versions 


wa. - 


2.3-25W E14 B35 CL 2.3-25W E14 P45 CL 2.3-25W E14 BA35 CL 


E27 A60 CL 2.3-25W E14 ST35 CL 2.3-25W E27 ST64 CL E27 ST64 CL 


am. 


E27 ST64 CL E26 A15 Clear E26 A19 Amber E26 ST19 Amber 


Ps 


P 
| 4 


E14 B35 Clear E14 G93 Clear E14 BA35 Clear E14 P45 Clear 
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Classic filament LED Lamps 


Versions 


B22 B35 Clear 


F 


E27 A60 Clear 


E27 G93 Clear 
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E27 P45 Clear 


PHILIPS 


E27 A60 


E27 ST64 Clear 


Pinups 


E27 G120 


B22 P45 Clear E27 A60 Clear 


4 
PHILIPS 


B22 A60 Clear B22 ST64 


PHILIPS 


B22 ST64 Clear E27 ST64 


PHILIPS 


E27 A60 Clear E27 A60 Clear 


data subject to change 


Classic filament LED Lamps 


Versions 


E27 ST64 Clear E27 ST64 Clear B22 A60 CL E14 P45 Clear 


PHILIPS 


E27 P45 Clear E27 G93 Clear B22 A60 


E14 B35 Clear E14 P45 Clear E27 P45 Clear 


E27 A60 Clear E27 A60 Clear E27 A60 Clear E27 A60 Clear 
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Classic filament LED Lamps 


Versions 


T W H 


E27 A60 Clear B22 A60 Clear E27 A60 Clear B22 A60 Clear 


E12 BA38 Clear 


PHILIPS PHILIPS 


B22 A60 CL E14 B35 CL E14 B35 CL 
\ / 
PHILIPS 
E14 P45 CL E27 P45 CL E14 P45 CL E27 P45 CL 
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Classic filament LED Lamps 


Versions 


B22 P45 CL E14 BA35 CL E27 A60 Amber 


E27 A60 CL B22 A60 CL 


PHILIPS 
PHILIPS | 


E27 ST64 CL B22 ST64 CL E14 B35 FR 


E27 P45 FR E14 BA35 FR E27 A70 CL B22 A70 CL 
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Classic filament LED Lamps 


Versions 


ØV, V Æ ` 


V 


E27 G93 CL E27 A60 CL 


1 


PHILIPS 


PHILIPS 


T 


E14 B35 Amber E14 P45 Amber 


E27 ST64 CL 


T 


E14 BA35 Amber 


B15 B35 CL B22 B35 CL B15 B35 CL B22 B35 CL 
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Classic filament LED Lamps 


Versions 


B22 P45 CL 


Dimensional drawing 


. 
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E27 G200 


Product 
CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL 
CLA LEDLuster D 3-25W P45 E14 827 CL 


Product 
CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL 
LEDClassic 4.5-50W P45 E27 WW CL D APR 


Product 

CLA LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 827 CL 
CLA LEDCandle D 3-25W B35 E14 827 CL 
LEDClassic 4.5-50W B35 E14 WW CL D APR 
LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR 
CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW B35 CL 
CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL 
CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR 
CLA LEDCandle ND 4.3-40W B35 E14 FR 
CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD 
LED B35 1-25W E14 CL ND 865 

LED B35 1-25W E14 CL ND 830 


D c 


45mm 101.5 mm 


45mm 101.5 mm 


D 
45 mm 


45 mm 


D 

35 mm 
35 mm 
35 mm 
35 mm 
35 mm 
35 mm 
35 mm 
35 mm 
35 mm 
35 mm 


35 mm 


c 
89 mm 


89 mm 


c 

118 mm 
118 mm 
118 mm 
97 mm 
97 mm 
97 mm 
97 mm 
97 mm 
99 mm 
97 mm 


97 mm 


data subject to change 


Classic filament LED Lamps 


Dimensional drawing 


D Product D [9 

CLA LEDBulb D 7-60W ST64 E27 827 CL 64mm 148mm 

CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL 64mm 140mm 

CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL 64mm 140mm 

CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD 64mm 148mm 

O CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 GOLD 64mm 148 mm 
LEDClassic 7-60W ST64 E27 2000K GOLD APR 64mm 148 mm 

LEDClassic 7-70W ST64 E27 WW CL D APR 64mm 148 mm 

LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR 64mm 140mm 

V LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL ND APR 64mm 140mm 
CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL 64mm 140mm 

CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW ST64 CL 64mm 140mm 

CLA LEDBulb ND 2.3-25W E27 WW ST64 CL 64mm 140mm 

CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW ST64 CL 64mm 140mm 

CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL 64mm 140mm 

CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL 64mm 143mm 

LEDClassic 7-70W ST64 E27 WW CL ND APR 64mm 140mm 

5.5ST19/LEDFilament/820/CL-A/DIM 120V 64mm 137mm 


D Product D © 
CLA LEDBulb D 7-60W ST64 B22 827 CL 64mm 146.5 mm 
A 
CLA LEDBulb D 7-50W ST64 B22 820 GOLD 64mm 146.5 mm 
[© 
Y 


D Product D c 
CLA LEDBulb ND 6-60W A60 E27 827 CL 60mm 104 mm 
CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD 60mm 112mm 
CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 CL 60mm 112mm 
CLA LEDBulb D 7.5-60W A60 E27 827 CL 60mm 112mm 
LED A60 3-60W E27 CL ND 865 60mm 104mm 
9 LED A60 2-40W E27 CL ND 830 60mm 104mm 


LEDClassic 7.5-70W A60 E27 WW CL D APR 60mm 112mm 
LEDClassic 6-70W A60 E27 WW CL ND APR 60mm 104mm 
v LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL ND APR 60mm 104mm 
LEDCla 7.5-60W A60 E27 2000K GOLD APR 60mm 112mm 
CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW A60 CL 60mm 104mm 
CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW A60 CL 60mm 104mm 
CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL 60mm 104mm 
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL 60mm 104mm 
LEDClassic 7-70W A60 E27 WW CL ND APR 60mm 104mm 
2A15/LEDFilament/822/CL/ND 120V 47mm 80mm 
LED A60 2-40W E27 CL ND 865 60mm 104mm 
LED A60 3-60W E27 CL ND 830 60mm 104mm 
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Classic filament LED Lamps 


Dimensional drawing 


Product D [9 

CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL 45mm 78mm 
LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR 45mm 78mm 
CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL 45mm 78mm 


Product D c 


D 
I9] 
D 
CLA LEDCandle D 4.5-40W B35 B22 827 CL 35mm 104mm 


D Product D © 
CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 B22 827 CL 60mm 110.5 mm 
CLA LEDBulb D 7.5-60W A60 B22 827 CL 60mm 110.5 mm 
CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 B22 820 GOLD 60mm 110.5 mm 
CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 B22 CL 60mm 110mm 
CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 B22 CL 60mm 110mm 


— Y 
, D ; Product D [e 

CLA LEDGlobe D 7-50W G120 E27 820 GOLD 125mm 188 mm 
LEDClassic 7-70W G93 E27 WW CL D APR 95 mm 150 mm 
LEDClassic 7-60W G120 E27 2000K GOLD APR 125mm 188 mm 
CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL 95 mm 150 mm 

o 

— yY 
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Classic filament LED Lamps 


Dimensional drawing 


Product D [e 
4.5BA11/LEDFilament/820/CL-A/DIM 120V 35 mm 115 mm 
[l O 
—— Y 
D Product D e 
LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL ND APR 45mm 80mm 
CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL 45mm 80mm 
CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL 45mm 80mm 
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL 45mm 80mm 
[9] 
D 
. Product D cC 
LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR 35mm 123mm 
CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW BA35 CL 35mm 123mm 
CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR 35mm 123mm 
CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL 35mm 123mm 
O 
X. 
D Product D [e 
LEDClassic 6-70W G93 E27 WW CL ND APR 95mm 140mm 
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL 95mm 140mm 
CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL 95mm 142mm 
LEDClassic 7-70W G93 E27 WW CL ND APR 95mm 140mm 
CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827 CL 95mm 140mm 
o 
— y 
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Classic filament LED Lamps 


Dimensional drawing 


D Product D c 
CLA LED bulb ND 4-40W B22 827 A60 CL 60mm 102mm 
CLA LEDBulb D 8-60W A60 B22 827 CL 60mm 102mm 
CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL 60mm 102mm 
CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 B22 820 GOLD 60mm 102mm 

U CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 B22 CL 60mm 102mm 

CLA LEDBulb DT 8-60W A60 B22 CL 60mm 102mm 
CLA LEDBulb ND 11-100W B22 WW A67 CL 70mm 124mm 
C 
Cl 

D 


LA LEDBulb ND 8-75W B22 WW A60 CL 60mm 104mm 
Y LA LEDBulb ND 7-60W B22 WW A60 CL 60mm 104mm 
Product D c 
== | 4 CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL 60mm 104 mm 
CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL 60mm 104 mm 
CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD 60mm 104 mm 
CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL 60mm 104mm 
U CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL 60mm 104mm 
CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL 60mm 104mm 
CLA LEDBulb ND 8-75W E27 WW A60 CL 60mm 104mm 
CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL 70mm 124mm 
Y CLA LEDBulb ND 11-100W E27 WW A67 CL 70mm 124mm 
CLA LEDBulb SP ND 2.3-14W E27 GOLD A60CL 60mm 106 mm 
CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 865 CL 60mm 106 mm 
CLA LEDBulb ND 10-100W A67 E27 865 CL 70mm 128mm 
CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 840 CL 60mm 106 mm 
CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 840 CL 60mm 106 mm 
CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 865 CL 60mm 106 mm 
CLA LEDBulb ND 8-75W A60 E27 865 CL 60mm 106 mm 
D Product D c 
CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL 35mm 103mm 
À CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL 35mm 103mm 
CLA LEDCandle D 5-35W E14 GOLD B35 CL 35mm 102mm 
U 
W 


Product family leaflet, 2018, June 18 12 data subject to change 


Classic filament LED Lamps 


Dimensional drawing 


> 


— al 


TA: | 
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Product 

CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL 
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL 
CLA LEDLuster D 5-35W E14 GOLD P45 CL 


Product 

CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL 
CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL 
CLA LEDLuster D 5-35W E27 GOLD P45 CL 


Product 
CLA LEDCandle D 5-40W B35 B22 827 CL 


Product 
CLA LEDLuster D 5-40W P45 B22 827 CL 


D 
45 mm 
45 mm 


45 mm 


35 mm 


45 mm 


[9 
85 mm 
85 mm 


92 mm 


97 mm 


78 mm 


data subject to change 


Classic filament LED Lamps 


Dimensional drawing 


Product D [9] 

CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL 35 mm 129 mm 
CLA LEDBulb D 5-35W E14 GOLD BA35 CL 35 mm 129 mm 
Product D [9 

CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 B22 CL 64 mm 138 mm 
CLA LEDBulb ND 7-60W B22 WW ST64 CL 64 mm 138 mm 
Product D c 

CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW ST35 CL 35mm 97mm 
CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL 35mm 97mm 
Product D [9 

CLA LEDCandle D 4.5-40W BA35 E14 827 CL 35mm 144mm 
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Classic filament LED Lamps 


Dimensional drawing 


Product D cC 

CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 B22 827 CL 45mm 87.5 mm 
Product D c 

CLA LEDLuster ND 4.3-40W P45 E14 FR 45 mm 80 mm 
CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR 45 mm 80 mm 
Product D c 

CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR 45 mm 78 mm 
CLA LEDLuster ND 4.3-40W P45 E27 FR 45 mm 78 mm 


D Product D [9 
CLA LEDCandle ND 2-25W B35 B15 827 CL 35mm 97mm 
CLA LEDCandle ND 4-40W B35 B15 827 CL 35mm 97mm 
U 
x y 
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Classic filament LED Lamps 


Dimensional drawing 


Product D [9] 

CLA LEDCandle ND 4-40W B35 B22 827 CL 35 mm 93 mm 
CLA LEDCandle ND 2-25W B35 B22 827 CL 35 mm 93 mm 
Product D c 

CLA LEDLuster ND 2-25W P45 B22 827 CL 45 mm 78 mm 
Product D [e] 

CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD 200mm 286 mm 
Product D [9 

CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD 160mm 293 mm 
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Classic filament LED Lamps 


Dimensional drawing 


D Product D c 
CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL 35 mm 97 mm 
[9] 
W 
D Product D G 
CLA LEDGIobe D 7-50W G120 B22 820 GOLD 125mm 186.5 mm 
O 
— Á 
D 
Product D [9 
4.5A19b/LEDFilament/820/CL-A/DIM 120V 60 mm 106 mm 


D Product D [e 
CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL 60 mm 110 mm 
CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL 60 mm 110 mm 
O 
— yY 
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Classic filament LED Lamps 


Operating and Electrical 
Starting Time (Nom) 


General Information 
Switching Cycle 


Light Technical 
Color Rendering Index (Nom) 


Limf At End Of Nominal Lifetime (Nom) 


0.5 s 


20000X 


80 
70% 


Approval and Application 


Order Code 
929001180102 


929001238302 


929001238308 


929001180202 


929001180302 


929001238402 


929001238408 


929001180402 


929001180502 


929001190102 


929001238502 


929001190202 


929001190402 


929001190802 


929001209604 
929001210104 


929001210204 


929001227002 


929001227202 


Full Product Name 

CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW 
B35 CL 
CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 
827 CL 
LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL 
ND APR 

CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW 


P45 CL 
CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW 
BA35 CL 

CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 
827 CL 

LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL 
ND APR 

CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW 
A60 CL 

CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW 
A60 CL 

CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW 
ST35 CL 

CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 
827 CL 

CLA LEDBulb ND 2.3-25W E27 WW 
ST64 CL 
CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW 
ST64 CL 


CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW 
ST64 CL 


2A15/LEDFilament/822/CL/ND 120V 
4.5A19b/LEDFilament/820/CL-A/DIM 
120V 
5.5ST19/LEDFilament/820/CL-A/DIM 
120V 

CLA LEDCandle D 3-25W B35 E14 827 
CL 

CLA LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 
827 CL 
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Energy 


Consumption 


kWh/1000 h 


3 kWh 


2 kWh 


2 kWh 


3 kWh 


3 kWh 


2 kWh 


2 kWh 


5 kWh 


8 kWh 


3 kWh 


2 kWh 


3 kWh 


5 kWh 


8 kWh 


- kWh 
- kWh 


- kWh 


3 kWh 


5 kWh 


Energy 


Efficiency Label 


(EEL) 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


18 


Order Code 
929001227208 


929001227102 


929001227302 


929001227402 


929001227502 


929001227602 


929001227608 


929001227702 


929001228202 


929001227902 


929001228002 


929001228008 


929001228102 


929001228108 


929001228302 


929001228402 


929001228502 


929001228602 


929001228608 


Full Product Name 

LEDClassic 4.5-50W B35 E14 WW CL 
D APR 
CLA LEDLuster D 3-25W P45 E14 827 
CL 
CLA LEDCandle D 4.5-40W BA35 E14 
827 CL 
CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 
827 CL 
CLA LEDCandle D 4.5-40W B35 B22 
827 CL 
CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 
827 CL 
LEDClassic 4.5-50W P45 E27 WW CL 


CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 B22 


827 CL 
CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 B22 827 
CL 
CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 
CL 
CLA LEDBulb D 7.5-60W A60 E27 827 
CL 
LEDClassic 7.5-70W A60 E27 WW CL 
D APR 


CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 
GOLD 

LEDCla 7.5-60W A60 E27 2000K 
GOLD APR 

CLA LEDBulb D 7.5-60W A60 B22 827 
CL 
CLA LEDBulb D 7-50W ST64 B22 820 
GOLD 
CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 
GOLD 


CLA LEDBulb D 7-60W ST64 E27 827 
CL 
LEDClassic 7-70W ST64 E27 WW CL 


D APR 


Energy 


Consumption 


kWh/1000 h 


5 kWh 


3 kWh 


5 kWh 


5 kWh 


5 kWh 


5 kWh 


5 kWh 


5 kWh 


5 kWh 


5 kWh 


8 kWh 


8 kWh 


8 kWh 


8 kWh 


8 kWh 


7 kWh 


7 kWh 


7 kWh 


7 kWh 


Energy 


Efficiency Label 


(EEL) 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A+ 


A+ 


A+ 


A+ 


A+ 


A+ 


A+ 


A++ 


A++ 


data subject to change 


Classic filament LED Lamps 


Order Code 
929001228802 


929001228902 


929001228908 


929001229002 


929001229008 


929001229102 


929001229108 


929001237102 


929001237108 


929001237202 


929001237208 


929001237302 


929001237308 


929001237402 


929001237408 


929001237502 


929001238602 


929001238608 


929001238702 


929001238708 


929001238802 


929001238808 


929001257802 


929001257902 


929001258002 


Full Product Name 

CLA LEDBulb D 7-60W ST64 B22 827 
CL 

CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 
GOLD 

LEDClassic 7-60W ST64 E27 2000K 
GOLD APR 

CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 
CL 

LEDClassic 7-70W G93 E27 WW CL D 
APR 


CLA LEDGlobe D 7-50W G120 E27 
820 GOLD 


LEDClassic 7-60W G120 E27 2000K 


GOLD APR 


CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 


CL 


LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL 


ND APR 


CLA LEDBulb ND 6-60W A60 E27 827 


CL 


LEDClassic 6-70W A60 E27 WW CL 


ND APR 
CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 
827 CL 


LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL 


ND APR 
CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 
827 CL 


LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL 


ND APR 


CLA LED bulb ND 4-40W B22 827 A60 


CL 
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 
827 CL 


LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL 


ND APR 
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 
827 CL 


LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL 


ND APR 
CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 
827 CL 


LEDClassic 6-70W G93 E27 WW CL 


ND APR 


CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 B22 820 


GOLD 
CLA LEDGlobe D 7-50W G120 B22 
820 GOLD 


CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 


827 CL 
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Energy 


Consumption 


kWh/1000 h 


7 kWh 


7 kWh 


7 kWh 


7 kWh 


7 kWh 


7 kWh 


7 kWh 


4 kWh 


4 kWh 


6 kWh 


6 kWh 


4 kWh 


4 kWh 


6 kWh 


6 kWh 


4 kWh 


2 kWh 


2 kWh 


2 kWh 


2 kWh 


6 kWh 


6 kWh 


8 kWh 


7 kWh 


4 kWh 


Energv 
Efficiencv Label 
(EEL) 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A++ 


A+ 


A++ 


Order Code 
929001258102 


929001258202 


929001262402 


929001262502 


929001262602 


929001262702 


929001262802 


929001262902 


929001268302 


929001268402 


929001268502 


929001268602 


929001268704 


929001331002 


929001331102 


929001331202 


929001387302 


929001387318 


929001815002 


929001815202 


929001331302 


929001387402 


929001332002 


929001332102 


929001332202 


929001332302 


929001332402 


929001332502 


929001332602 


929001332702 
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Full Product Name 

CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 
827 CL 

CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 
827 CL 

LED B35 1-25W E14 CL ND 830 
LED B35 1-25W E14 CL ND 865 
LED A60 2-40W E27 CL ND 830 
LED A60 2-40W E27 CL ND 865 
LED A60 3-60W E27 CL ND 830 
LED A60 3-60W E27 CL ND 865 


CLA 
CLA 
CLA 
CLA 


LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL 
LEDBulb DT 4.5-40W A60 B22 CL 
LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL 
LEDBulb DT 7.5-60W A60 B22 CL 


4.5BA11/LEDFilament/820/CL-A/DIM 


120V 
CLA 
CL 
CLA 
CL 
CLA 
CL 
CLA 
CL 


LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 


LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 


LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 


LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 


LEDClassic 7-70W A60 E27 WW CL 


ND APR 


CLA 
CL 
CLA 
CL 
CLA 
CL 
CLA 
CL 
CLA 


LEDBulb ND 7-60W A60 E27 840 


LEDBulb ND 7-60W A60 E27 865 


LEDBulb D 8-60W A60 B22 827 


LEDBulb ND 7-60W B22 WW A60 


LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 


827 CL 


CLA 
CL 
CLA 
CL 
CLA 


827 CL 


CLA 


827 CL 


CLA 
CL 
CLA 
CL 
CLA 
CL 


LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 


LEDCandle D 5-40W B35 B22 827 


LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 


LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 


LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 


LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 


LEDLuster D 5-40W P45 B22 827 


Energy Energy 
Consumption Efficiency Label 
kWh/1000 h (EEL) 
4kWh A++ 
4 kWh A++ 
1 kWh - 

1 kWh - 
2kWh - 
2kWh - 

3 kWh - 

3 kWh - 

5 kWh A++ 
5 kWh A++ 
8 kWh A+ 
8 kWh A+ 
6 kWh A+ 
6 kWh A+ 
8 kWh A+ 
7 kWh A++ 
7 kWh A++ 
7 kWh A++ 
7 kWh A++ 
8 kWh A+ 
7 kWh A++ 
3 kWh A++ 
5 kWh A+ 
5 kWh A+ 
3 kWh A++ 
3 kWh A++ 
5 kWh A+ 
5 kWh A+ 
5 kWh A+ 


data subject to change 


Classic filament LED Lamps 


Energy Energy Energy Energy 
Consumption Efficiency Label Consumption Efficiency Label 

Order Code Full Product Name kWh/1000 h (EEL) Order Code Full Product Name kWh/1000 h (EEL) 

929001332802 CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 5 kWh A+ 929001387618 LEDClassic 7-70W ST64 E27 WW CL 7 kWh A++ 
827 CL ND APR 

929001332902 CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 8 kWh A+ 929001387702 CLA LEDBulb ND 7-60W B22 WW 7 kWh A++ 
GOLD ST64 CL 

929001333002 CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 B22 820 8 kWh A+ 929001387902 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 7 kWh A++ 
GOLD CL 

929001333602 CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL 6 kWh A+ 929001387918 LEDClassic 7-70W G93 E27 WW CL 7 kWh A++ 

929001333702 CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 B22 CL 6 kWh A+ ND APR 

929001333802 CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL 8 kWh A+ 929001391902 CLA LEDBulb SP ND 2.3-14W E27 3 kWh A+ 

929001384002 CLA LEDBulb ND 8-75W E27 WW A60 8 kWh A++ GOLD A60CL 
CL 929001392002 CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 5 kWh A 

929001384102 CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CWA60 8 kWh A++ GOLD ST64 CL 
CL 929001392102 CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 5 kWh A 

929001815302 CLA LEDBulb ND 8-75W A60 E27 865 8 kWh A++ GOLD G93 CL 
CL 929001395202 CLA LEDCandle D 5-35W E14 GOLD 5 kWh A+ 

929001333902 CLA LEDBulb DT 8-60W A60 B22 CL 8 kWh A+ B35 CL 

929001384202 CLA LEDBulb ND 8-75W B22 WW A60 8 kWh A++ 929001395302 CLA LEDLuster D 5-35W E14 GOLD 5 kWh A+ 
CL P45 CL 

929001334002 CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL 8 kWh A+ 929001395402 CLA LEDBulb D 5-35W E14 GOLD 5 kWh A+ 

929001334102 CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 B22 CL 8 kWh A+ BA35 CL 

929001345202 CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35E14 3 kWh A++ 929001395502 CLA LEDLuster D 5-35W E27 GOLD 5 kWh A+ 
FR P45 CL 

929001345302 CLA LEDCandle ND 4.3-40W B35 E14 5 kWh A++ 929001814502 CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35E14 3 kWh A+ 
FR SP GOLD 

929001345402 CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45E14 3kWh A++ 929001814902 CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 840 4 kWh A++ 
FR CL 

929001345502 CLA LEDLuster ND 4.3-40W P45 E14  5kWh A++ 929001815102 CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 865 4 kWh A++ 
FR CL 

929001345602 CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45E27 3kWh A++ 929001815502 CLA LEDCandle ND 2-25W B35 B15 2 kWh A++ 
FR 827 CL 

929001345702 CLA LEDLuster ND 4.3-40W P45 E27 5 kWh A++ 929001815602 CLA LEDCandle ND 2-25W B35 B22 2 kWh A++ 
FR 827 CL 

929001345802 CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 3 kWh A++ 929001815702 CLA LEDCandle ND 4-40W B35 B15 4 kWh A++ 
E14 FR 827 CL 

929001384402 CLA LEDBulb ND 11-100W E27 WW 11 kWh A++ 929001815802 CLA LEDCandle ND 4-40W B35 B22 4 kWh A++ 
A67 CL 827 CL 

929001384502 CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW 11 kWh A++ 929001815902 CLA LEDLuster ND 2-25W P45 B22 2 kWh A++ 
A67 CL 827 CL 

929001815402 CLA LEDBulb ND 10-100W A67 E27 10 kWh A++ 929001817102 CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K 5 kWh A 
865 CL A160 GOLD 

929001384602 CLA LEDBulb ND 11-100W B22 WW 11 kWh A++ 929001817202 CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K 5 kWh A 
A67 CL G200 GOLD 

929001387602 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW 7 kWh A++ 
ST64 CL 

Controls and Dimming 

Order Code Full Product Name Dimmable Order Code Full Product Name Dimmable 

929001180102 CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW B35 CL No 929001238308 LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR No 

929001238302 CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL No 929001180202 CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL No 
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Classic filament LED Lamps 


Order Code 

929001180302 
929001238402 
929001238408 
929001180402 
929001180502 
929001190102 
929001238502 
929001190202 
929001190402 
929001190802 
929001209604 
929001210104 
929001210204 
929001227002 
929001227202 
929001227208 
929001227102 
929001227302 
929001227402 
929001227502 
929001227602 
929001227608 
929001227702 
929001228202 
929001227902 
929001228002 
929001228008 
929001228102 
929001228108 
929001228302 
929001228402 
929001228502 
929001228602 
929001228608 
929001228802 
929001228902 
929001228908 
929001229002 
929001229008 
929001229102 
929001229108 
929001237102 
929001237108 
929001237202 
929001237208 
929001237302 
929001237308 
929001237402 
929001237408 
929001237502 
929001238602 
929001238608 


Full Product Name 


CLA 
CLA 


LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW BA35 CL 
LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL 


LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR 


CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 


LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW A60 CL 
LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW A60 CL 
LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW ST35 CL 
LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL 
LEDBulb ND 2.3-25W E27 WW ST64 CL 
LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW ST64 CL 


CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW ST64 CL 


2A15/LEDFilament/822/CL/ND 120V 
4.5A19b/LEDFilament/820/CL-A/DIM 120V 
5.5ST19/LEDFilament/820/CL-A/DIM 120V 
CLA LEDCandle D 3-25W B35 E14 827 CL 
CLA LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 827 CL 


LEDClassic 4.5-50W B35 E14 WW CL D APR 


CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 


LEDLuster D 3-25W P45 E14 827 CL 
LEDCandle D 4.5-40W BA35 E14 827 CL 
LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL 


LEDCandle D 4.5-40W B35 B22 827 CL 
LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL 


LEDClassic 4.5-50W P45 E27 WW CL D APR 


CLA 
CLA 
CLA 
CLA 


LEDLuster D 4.5-40W P45 B22 827 CL 
LEDBulb D 4.5-40W A60 B22 827 CL 
LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 CL 
LEDBulb D 7.5-60W A60 E27 827 CL 


LEDClassic 7.5-70W A60 E27 WW CL D APR 


CLA 


LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD 


LEDCla 7.5-60W A60 E27 2000K GOLD APR 


CLA 
CLA 
CLA 
CLA 


LEDBulb D 7.5-60W A60 B22 827 CL 
LEDBulb D 7-50W ST64 B22 820 GOLD 
LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD 
LEDBulb D 7-60W ST64 E27 827 CL 


LEDClassic 7-70W ST64 E27 WW CLD APR 


CLA 
CLA 


LEDC’ 


CLA 


LEDBulb D 7-60W ST64 B22 827 CL 


LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 GOLD 


LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL 


LEDClassic 7-70W G93 E27 WW CL D APR 


CLA 


LEDC. 


CLA 


LEDGlobe D 7-50W G120 E27 820 GOLD 


LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL 


LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL ND APR 


CLA 


LEDBulb ND 6-60W A60 E27 827 CL 


LEDClassic 6-70W A60 E27 WW CL ND APR 


CLA 


LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL 


LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR 


CLA 


LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL 


LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL ND APR 


CLA 
CLA 


LED bulb ND 4-40W B22 827 A60 CL 


LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL 


LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL ND APR 
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assic 7-60W ST64 E27 2000K GOLD APR 


assic 7-60W G120 E27 2000K GOLD APR 


Dimmable 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
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Order Code 

929001238702 
929001238708 
929001238802 
929001238808 
929001257802 
929001257902 
929001258002 
929001258102 
929001258202 
929001262402 
929001262502 
929001262602 
929001262702 
929001262802 
929001262902 
929001268302 
929001268402 
929001268502 
929001268602 
929001268704 
929001331002 
929001331102 
929001331202 
929001387302 
929001387318 
929001815002 
929001815202 
929001331302 
929001387402 
929001332002 
929001332102 
929001332202 
929001332302 
929001332402 
929001332502 
929001332602 
929001332702 
929001332802 
929001332902 
929001333002 
929001333602 
929001333702 
929001333802 
929001384002 
929001384102 
929001815302 
929001333902 
929001384202 
929001334002 
929001334102 
929001345202 
929001345302 


Full Product Name 


CLA 


LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL 


LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR 


CLA 


LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827 CL 


LEDClassic 6-70W G93 E27 WW CL ND APR 


CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 


LEDBulb D 7.5-48W A60 B22 820 GOLD 
LEDGlobe D 7-50W G120 B22 820 GOLD 
LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL 
LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL 


LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL 


LED B35 1-25W E14 CL ND 830 
LED B35 1-25W E14 CL ND 865 
LED A60 2-40W E27 CL ND 830 
LED A60 2-40W E27 CL ND 865 
LED A60 3-60W E27 CL ND 830 
LED A60 3-60W E27 CL ND 865 


CLA 
CLA 
CLA 
CLA 


LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL 
LEDBulb DT 4.5-40W A60 B22 CL 
LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL 
LEDBulb DT 7.5-60W A60 B22 CL 


4.5BA11/LEDFilament/820/CL-A/DIM 120V 


CLA 
CLA 
CLA 
CLA 


LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL 
LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL 
LEDBulb D 8-60W AGO E27 827 CL 
LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL 


LEDClassic 7-70W A60 E27 WW CL ND APR 


CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 


LEDBulb ND 7-60W A60 E27 840 CL 
LEDBulb ND 7-60W A60 E27 865 CL 
LEDBulb D 8-60W A60 B22 827 CL 


LEDBulb ND 7-60W B22 WW A60 CL 
LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL 
LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL 
LEDCandle D 5-40W B35 B22 827 CL 
LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL 
LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL 
LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL 
LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL 
LEDLuster D 5-40W P45 B22 827 CL 
LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL 
LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD 
LEDBulb D 7.5-48W A60 B22 820 GOLD 
LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL 
LEDBulb DT 5.5-40W A60 B22 CL 
LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL 
LEDBulb ND 8-75W E27 WW A60 CL 
LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL 
LEDBulb ND 8-75W A60 E27 865 CL 
LEDBulb DT 8-60W A60 B22 CL 
LEDBulb ND 8-75W B22 WW A60 CL 
LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL 


LEDBulb DT 8-60W ST64 B22 CL 
LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR 


LEDCandle ND 4.3-40W B35 E14 FR 


Dimmable 
No 
No 
No 
No 
Yes 
Yes 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
No 
No 
No 
Yes 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
No 
No 
Yes 
No 
Yes 
Yes 
No 
No 


data subject to change 


Classic filament LED Lamps 


Order Code Full Product Name 

929001345402 CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR 
929001345502 CLA LEDLuster ND 4.3-40W P45 E14 FR 
929001345602 CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR 
929001345702 CLA LEDLuster ND 4.3-40W P45 E27 FR 
929001345802 CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR 
929001384402 CLA LEDBulb ND 11-100W E27 WW A67 CL 
929001384502 CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL 
929001815402 CLA LEDBulb ND 10-100W A67 E27 865 CL 
929001384602 CLA LEDBulb ND 11-100W B22 WW A67 CL 
929001387602 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL 
929001387618 LEDClassic 7-70W ST64 E27 WW CL ND APR 
929001387702 CLA LEDBulb ND 7-60W B22 WW ST64 CL 
929001387902 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL 
929001387918 LEDClassic 7-70W G93 E27 WW CL ND APR 
929001391902 CLA LEDBulb SP ND 2.3-14W E27 GOLD A60CL 
929001392002 CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL 


Operating and Electrical 


Order Code 
929001180102 


929001238302 


929001238308 


929001180202 


929001180302 


929001238402 


929001238408 


929001180402 


929001180502 


929001190102 


929001238502 


Input Voltage 
Full Product Name Frequency (Nom) 
CLA LEDCandle ND 50 to 60 Hz 220-240 
2.3-25W E14 WW B35 V 
CL 
CLA LEDCandle ND 50 to 60 Hz 220-240 
2-25W B35 E14 827 CL V 
LEDClassic 2-25W B35 50 to 60 Hz 220-240 
E14 WW CL ND APR V 
CLA LEDLuster ND 50 to 60 Hz 220-240 
2.3-25W E14 WW P45 V 
CL 
CLA LEDCandle ND 50 to 60 Hz 220-240 
2.3-25W E14 WW BA35 V 
CL 
CLA LEDCandle ND 50 to 60 Hz 220-240 
2-25W BA35 E14 827 CL V 
LEDClassic 2-25W BA35 50 to 60 Hz 220-240 
E14 WW CL ND APR V 
CLA LEDBulb ND 50 to 60 Hz 220-240 
4.3-40W E27 WW A60 V 
CL 
CLA LEDBulb ND 50 to 60 Hz 220-240 
7.5-60W E27 WW A60 V 
CL 
CLA LEDCandle ND 50 to 60 Hz 220-240 
2.3-25W E14 WW ST35 V 
CL 
CLA LEDCandle ND 50 to 60 Hz 220-240 
2-25W ST35 E14 827 CL V 
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Wattage 
Equivalent 


25W 


25W 


25W 


25W 


25W 


25W 


25W 


40W 


60 W 


25 W 


25 W 


Dimmable 


No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 


Power 


(Rated) 


(Nom) 
2.3 W 


2W 


2W 


2.3 W 


2.3 W 


2W 


2W 


4.3 W 


7.5 W 


2.3 W 


2W 
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Order Code 

929001392102 
929001395202 
929001395302 
929001395402 
929001395502 
929001814502 
929001814902 
929001815102 
929001815502 
929001815602 
929001815702 
929001815802 
929001815902 
929001817102 
929001817202 


Order Code 
929001190202 


929001190402 


929001190802 


929001209604 


929001210104 


929001210204 


929001227002 


929001227202 


929001227208 


929001227102 


929001227302 


Full Product Name 


CLA 
CLA 
CLA 
CLA 
CLA 


LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL 
LEDCandle D 5-35W E14 GOLD B35 CL 
LEDLuster D 5-35W E14 GOLD P45 CL 
LEDBulb D 5-35W E14 GOLD BA35 CL 
LEDLuster D 5-35W E27 GOLD P45 CL 


CLA LEDCa 
CLA LEDBul 
CLA LEDBul 
CLA LEDCa 
CLA LEDCa 
CLA LEDCa 
CLA LEDCa 


ndle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD 
b ND 4-40W A60 E27 840 CL 


b ND 4-40W A60 E27 865 CL 

ndle ND 2-25W B35 B15 827 CL 
ndle ND 2-25W B35 B22 827 CL 
ndle ND 4-40W B35 B15 827 CL 


ndle ND 4-40W B35 B22 827 CL 


CLA LEDLuster ND 2-25W P45 B22 827 CL 


CLA LEDBul 


CLA LEDBul 


Ib ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD 
Ib ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD 


Input Voltage 
Full Product Name Frequency (Nom) 
CLA LEDBulb ND 50 to 60 Hz 220-240 
2.3-25W E27 WW ST64 V 
CL 
CLA LEDBulb ND 50 to 60 Hz 220-240 
4.3-40W E27 WW ST64 V 
CL 
CLA LEDBulb ND 50 to 60 Hz 220-240 
7.5-60W E27 WW ST64 V 
CL 
2A15/ 50 or 60 Hz 110-130 
LEDFilament/822/CL/ND V 
120V 
4.5A19b/ 50 or 60 Hz 110-130 
LEDFilament/820/CL- V 
A/DIM 120V 
5.5ST19/ 50 or 60 Hz 110-130 
LEDFilament/820/CL- V 
A/DIM 120V 
CLA LEDCandle D 50 to 60 Hz 220-240 
3-25W B35 E14 827 CL V 
CLA LEDCandle D 50 to 60 Hz 220-240 
4.5-40W B35 E14 827 CL V 
LEDClassic 4.5-50W B35 50 to 60 Hz 220-240 
E14 WW CL D APR V 
CLA LEDLuster D 3-25W 50 to 60 Hz 220-240 
P45 E14 827 CL V 
CLA LEDCandle D 50 to 60 Hz 220-240 
4.5-40W BA35 E14 827 V 


CL 


Dimmable 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Power 

Wattage (Rated) 
Equivalent (Nom) 
25W 2.3 W 
40 W 4.3 W 
60 W 7.5 W 
25 W 2W 
32W 4.5 W 
35 W 5.5 W 
25 W 3W 
40 W 4.5 W 
50 W 4.5 W 
25 W 3W 
40 W 4.5 W 


data subject to change 


Classic filament LED Lamps 


Order Code 
929001227402 


929001227502 


929001227602 


929001227608 


929001227702 


929001228202 


929001227902 


929001228002 


929001228008 


929001228102 


929001228108 


929001228302 


929001228402 


929001228502 


929001228602 


929001228608 


929001228802 


929001228902 


929001228908 


929001229002 


929001229008 


929001229102 


929001229108 


929001237102 


929001237108 


Full Product Name 

CLA LEDLuster D 
4.5-40W P45 E14 827 CL 
CLA LEDCandle D 
4.5-40W B35 B22 827 CL 
CLA LEDLuster D 
4.5-40W P45 E27 827 CL 
LEDClassic 4.5-50W P45 
E27 WW CL D APR 

CLA LEDLuster D 
4.5-40W P45 B22 827 CL 
CLA LEDBulb D 4.5-40W 
A60 B22 827 CL 

CLA LEDBulb D 4.5-40W 
A60 E27 827 CL 


CLA LEDBulb D 7.5-60W 
A60 E27 827 CL 
LEDClassic 7.5-70W A60 
E27 WW CL D APR 

CLA LEDBulb D 7.5-48W 
A60 E27 820 GOLD 
LEDCla 7.5-60W A60 
E27 2000K GOLD APR 
CLA LEDBulb D 7.5-60W 
A60 B22 827 CL 

CLA LEDBulb D 7-50W 
ST64 B22 820 GOLD 
CLA LEDBulb D 7-55W 
ST64 E27 825 GOLD 


CLA LEDBulb D 7-60W 
ST64 E27 827 CL 
LEDClassic 7-70W ST64 
E27 WW CL D APR 
CLA LEDBulb D 7-60W 
ST64 B22 827 CL 

CLA LEDBulb D 7-50W 
ST64 E27 820 GOLD 
LEDClassic 7-60W ST64 
E27 2000K GOLD APR 
CLA LEDGlobe D 7-60W 
G93 E27 827 CL 
LEDClassic 7-70W G93 
E27 WW CL D APR 
CLA LEDGlobe D 7-50W 
G120 E27 820 GOLD 
LEDClassic 7-60W G120 
E27 2000K GOLD APR 
CLA LEDBulb ND 4-40W 
A60 E27 827 CL 
LEDClassic 4-50W A60 
E27 WW CL ND APR 
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Input 


Frequency 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


Voltage 
(Nom) 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 


Wattage 


Equivalent 


40W 


40 W 


40 W 


50 W 


40 W 


40 W 


40 W 


60 W 


70 W 


48 W 


60 W 


60 W 


50 W 


55 W 


60 W 


70 W 


60 W 


50 W 


60 W 


60 W 


70 W 


50 W 


60 W 


40 W 


50 W 


Power 


(Rated) 


(Nom) 


4.5 W 


4.5 W 


4.5 W 


4.5 W 


4.5 W 


4.5 W 


4.5 W 


7.5 W 


7.5 W 


7.5 W 


7.5 W 


7.5 W 


7W 


7W 


7W 


7W 


7W 


7W 


7W 


7W 


7W 


7W 


7W 


4w 


4W 
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Order Code 
929001237202 


929001237208 


929001237302 


929001237308 


929001237402 


929001237408 


929001237502 


929001238602 


929001238608 


929001238702 


929001238708 


929001238802 


929001238808 


929001257802 


929001257902 


929001258002 


929001258102 


929001258202 


929001262402 


929001262502 


929001262602 


929001262702 


929001262802 


929001262902 


929001268302 


Full Product Name 

CLA LEDBulb ND 6-60W 
A60 E27 827 CL 
LEDClassic 6-70W A60 
E27 WW CL ND APR 
CLA LEDBulb ND 4-40W 
ST64 E27 827 CL 
LEDClassic 4-50W ST64 
E27 WW CL ND APR 
CLA LEDBulb ND 6-60W 
ST64 E27 827 CL 
LEDClassic6-70W ST64 
E27 WW CL ND APR 
CLA LED bulb ND 4-40W 
B22 827 A60 CL 

CLA LEDLuster ND 
2-25W P45 E14 827 CL 
LEDClassic 2-25W P45 
E14 WW CL ND APR 
CLA LEDLuster ND 
2-25W P45 E27 827 CL 
LEDClassic 2-25W P45 
E27 WW CL ND APR 
CLA LEDGlobe ND 
6-60W G93 E27 827 CL 
LEDClassic 6-70W G93 
E27 WW CL ND APR 
CLA LEDBulb D 7.5-48W 
A60 B22 820 GOLD 


CLA LEDGlobe D 7-50W 
G120 B22 820 GOLD 
CLA LEDCandle ND 
4-40W B35 E14 827 CL 
CLA LEDLuster ND 
4-40W P45 E14 827 CL 


CLA LEDLuster ND 
4-40W P45 E27 827 CL 
LED B35 1-25W E14 CL 
ND 830 

LED B35 1-25W E14 CL 
ND 865 

LED A60 2-40W E27 CL 
ND 830 

LED A60 2-40W E27 CL 
ND 865 

LED A60 3-60W E27 CL 
ND 830 

LED A60 3-60W E27 CL 
ND 865 

CLA LEDBulb DT 
4.5-40W A60 E27 CL 


Input 


Frequency 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


Voltage 
(Nom) 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
M 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
M 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
M 
220-240 
V 
220-240 
V 


Power 
Wattage (Rated) 
Equivalent (Nom) 
60 W 6 W 
70 W 6 W 
40 W 4W 
50 W 4W 
60 W 6 W 
70 W 6 W 
40 W 4W 
25 W 2W 
25 W 2W 
25 W 2W 
25 W 2W 
60 W 6 W 
70 W 6 W 
48 W 7.5 W 
50 W 7W 
40 W 4W 
40W 4W 
40W 4W 
25W 1W 
25 W 1W 
40 W 2W 
40 W 2W 
60 W 3W 
60 W 3W 
40 W 4.5 W 


data subject to change 


Classic filament LED Lamps 


Order Code 
929001268402 


929001268502 


929001268602 


929001268704 


929001331002 


929001331102 


929001331202 


929001387302 


929001387318 


929001815002 


929001815202 


929001331302 


929001387402 


929001332002 


929001332102 


929001332202 


929001332302 


929001332402 


929001332502 


929001332602 


929001332702 


929001332802 


929001332902 


929001333002 


Full Product Name 
CLA LEDBulb DT 
4.5-40W A60 B22 CL 
CLA LEDBulb DT 
7.5-60W A60 E27 CL 
CLA LEDBulb DT 
7.5-60W A60 B22 CL 
4.5BA11/ 
LEDFilament/820/CL- 
A/DIM 120V 

CLA LEDBulb D 5.5-40W 
A60 E27 827 CL 

CLA LEDBulb D 5-40W 
A60 B22 827 CL 

CLA LEDBulb D 8-60W 
A60 E27 827 CL 


CLA LEDBulb ND 7-60W 
E27 WW A60 CL 
LEDClassic 7-70W A60 
E27 WW CL ND APR 
CLA LEDBulb ND 7-60W 
A60 E27 840 CL 

CLA LEDBulb ND 7-60W 
A60 E27 865 CL 

CLA LEDBulb D 8-60W 
A60 B22 827 CL 


CLA LEDBulb ND 7-60W 
B22 WW A60 CL 
CLA LEDCandle D 


2.7-25W B35 E14 827 CL 


CLA LEDCandle D 
5-40W B35 E14 827 CL 
CLA LEDCandle D 
5-40W B35 B22 827 CL 


CLA LEDLuster D 


2.7-25W P45 E14 827 CL 


CLA LEDLuster D 


2.7-25W P45 E27 827 CL 


CLA LEDLuster D 5-40W 
P45 E14 827 CL 
CLA LEDLuster D 5-40W 


P45 E27 827 CL 


CLA LEDLuster D 5-40W 
P45 B22 827 CL 

CLA LEDCandle D 
5-40W BA35 E14 827 CL 
CLA LEDBulb D 7.5-48W 


A60 E27 820 GOLD 


CLA LEDBulb D 7.5-48W 
A60 B22 820 GOLD 
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Input 


Frequency 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


Voltage 
(Nom) 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 

120 V 


220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 


Wattage 


Equivalent 


40W 


60 W 


60 W 


40W 


40W 


40W 


60 W 


60 W 


70 W 


60 W 


60 W 


60 W 


60 W 


25 W 


40W 


40W 


25 W 


25 W 


40 W 


40 W 


40 W 


40 W 


48 W 


48 W 


Power 
(Rated) 
(Nom) 
4.5 W 
7.5 W 


7.5 W 


4.5 W 


5.5 W 


5.5 W 


8 W 


7W 


7W 


7W 


7W 


8W 


7W 


27W 


5W 


5W 


2.7 W 


2.7 W 


5W 


5W 


5W 


5W 


7.5W 


7.5W 
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Order Code 
929001333602 


929001333702 


929001333802 


929001384002 


929001384102 


929001815302 


929001333902 


929001384202 


929001334002 


929001334102 


929001345202 


929001345302 


929001345402 


929001345502 


929001345602 


929001345702 


929001345802 


929001384402 


929001384502 


929001815402 


929001384602 


929001387602 


929001387618 


Full Product Name 

CLA LEDBulb DT 
5.5-40W A60 E27 CL 
CLA LEDBulb DT 
5.5-40W A60 B22 CL 
CLA LEDBulb DT 8-60W 
A60 E27 CL 
CLA LEDBulb ND 8-75W 
E27 WW A60 CL 

CLA LEDBulb ND 8-75W 
E27 CW A60 CL 

CLA LEDBulb ND 8-75W 
A60 E27 865 CL 

CLA LEDBulb DT 8-60W 
A60 B22 CL 
CLA LEDBulb ND 8-75W 
B22 WW A60 CL 

CLA LEDBulb DT 8-60W 
ST64 E27 CL 
CLA LEDBulb DT 8-60W 
ST64 B22 CL 

CLA LEDCandle ND 


2.2-25W B35 E14 FR 
CLA LEDCandle ND 
4.3-40W B35 E14 FR 
CLA LEDLuster ND 
2.2-25W P45 E14 FR 
CLA LEDLuster ND 
4.3-40W P45 E14 FR 
CLA LEDLuster ND 
2.2-25W P45 E27 FR 


CLA LEDLuster ND 


4.3-40W P45 E27 FR 
CLA LEDCandle ND 
2.2-25W BA35 E14 FR 
CLA LEDBulb ND 
11-100W E27 WW A67 
CL 
CLA LEDBulb ND 
11-100W E27 CW A67 
CL 
CLA LEDBulb ND 
10-100W A67 E27 865 
CL 
CLA LEDBulb ND 


CLA LEDBulb ND 7-60W 
E27 WW ST64 CL 
LEDClassic 7-70W ST64 
E27 WW CL ND APR 


Input 


Frequency 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


Voltage 
(Nom) 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
M 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
M 
220-240 
V 
220-240 
V 
220-240 
V 


220-240 
V 


220-240 
V 


220-240 
V 


220-240 
V 
220-240 
V 


Power 
Wattage (Rated) 
Equivalent (Nom) 
40 W 5.5 W 
40 W 5.5 W 
60 W 8W 
75W 8W 
75W 8W 
75W 8W 
60 W 8W 
75W 8W 
60 W 8W 
60 W 8 W 
25 W 2.2 W 
40 W 4.3 W 
25 W 2.2 W 
40 W 4.3 W 
25 W 2.2 W 
40 W 4.3 W 
25 W 2.2 W 
100 W 11 W 
100 W 11W 
100 W 10 W 
100 W 11W 
60 W 7W 
70W 7W 


data subject to change 


Classic filament LED Lamps 


Order Code 
929001387702 


929001387902 


929001387918 


929001391902 


929001392002 


929001392102 


929001395202 


929001395302 


929001395402 


929001395502 


Full Product Name 

CLA LEDBulb ND 7-60W 
B22 WW ST64 CL 

CLA LEDBulb ND 7-60W 
E27 WW G93 CL 
LEDClassic 7-70W G93 
E27 WW CL ND APR 
CLA LEDBulb SP ND 
2.3-14W E27 GOLD 
A60CL 
CLA LEDBulb SP ND 
5-25W E27 GOLD ST64 
CL 


CLA LEDBulb SP ND 
5-25W E27 GOLD G93 
CL 
CLA LEDCandle D 
5-35W E14 GOLD B35 
CL 
CLA LEDLuster D 5-35W 
E14 GOLD P45 CL 

CLA LEDBulb D 5-35W 
E14 GOLD BA35 CL 


CLA LEDLuster D 5-35W 
E27 GOLD P45 CL 


General Information 


Order Code 
929001180102 


929001238302 


929001238308 


929001180202 


929001180302 


929001238402 


929001238408 


929001180402 


929001180502 


929001190102 


Full Product Name 


Input 


Frequency 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


50 to 60 Hz 


CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW 


B35 CL 


CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 


827 CL 


LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL 


ND APR 


CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW 


P45 CL 


CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW 


BA35 CL 


CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 


827 CL 


LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL 


ND APR 


CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW 


A60 CL 


CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW 


A60 CL 


CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW E14 


ST35 CL 
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Power 
Voltage Wattage (Rated) 
(Nom) Equivalent (Nom) 
220-240 60W 7W 
V 
220-240 60W 7W 
V 
220-240 70W 7W 
V 
220-240 14W 23W 
V 
220-240 25W 5W 
V 
220-240 25 W 5W 
V 
220-240 35W 5W 
V 
220-240 35W 5W 
V 
220-240 35W 5W 
V 
220-240 35W 5W 
V 
Nominal Rated 
Cap- Lifetime Lifetime 
Base (Nom) (Hours) 
E14 15000 h 15000 h 
E14 15000 h 15000 h 
E14 15000 h 15000 h 
E14 15000 h 15000 h 
E14 15000 h 15000 h 
E14 15000 h 15000 h 
E14 15000 h 15000 h 
E27 15000 h 15000 h 
E27 15000 h 15000 h 
15000 h 15000 h 


25 


Order Code 


929001814502 


929001814902 


929001815102 


929001815502 


929001815602 


929001815702 


929001815802 


929001815902 


929001817102 


929001817202 


Order Code 
929001238502 


929001190202 


929001190402 


929001190802 


929001209604 
929001210104 


929001210204 


929001227002 


929001227202 


929001227208 


Full Product Name 
CLA LEDCandle ND 
2.3-14W B35 E14 SP 
GOLD 
CLA LEDBulb ND 4-40W 
A60 E27 840 CL 

CLA LEDBulb ND 4-40W 
A60 E27 865 CL 
CLA LEDCandle ND 
2-25W B35 B15 827 CL 
CLA LEDCandle ND 
2-25W B35 B22 827 CL 
CLA LEDCandle ND 
4-40W B35 B15 827 CL 


CLA LEDCandle ND 
4-40W B35 B22 827 CL 
CLA LEDLuster ND 
2-25W P45 B22 827 CL 
CLA LEDBulb ND 5-25W 
E27 2000K A160 GOLD 


CLA LEDBulb ND 5-25W 
E27 2000K G200 GOLD 


Full Product Name 


Input 


Frequency 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


o 60 Hz 


CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 


827 CL 


CLA LEDBulb ND 2.3-25W E27 WW 


ST64 CL 


CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW 


ST64 CL 


CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW 


ST64 CL 


2A15/LEDFilament/822/CL/ND 120V 


4.5A19b/LEDFilament/820/CL-A/DIM 


120V 


5.5ST19/LEDFilament/820/CL-A/DIM 


120V 


CLA LEDCandle D 3-25W B35 E14 


827 CL 


CLA LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 


827 CL 


LEDClassic 4.5-50W B35 E14 WW CL 


DAPR 


Power 

Voltage Wattage (Rated) 

(Nom) Equivalent (Nom) 

220-240 14W 2.3 W 

V 

220-240 40 W 4W 

V 

220-240 40W 4W 

V 

220-240 25W 2W 

V 

230V 25W 2W 

220-240 40W 4W 

V 

220-240 40W 4W 

V 

220-240 25W 2W 

V 

220-240 25W 5W 

V 

220-240 25W 5W 

V 

Nominal Rated 

Cap- Lifetime Lifetime 
Base (Nom) (Hours) 
E14 15000 h 15000 h 
E27 15000 h 15000 h 
E27 15000 h 15000 h 
E27 15000 h 15000 h 
E26 15000 h 15000 h 
E26 15000 h 15000 h 
E26 15000 h 15000 h 
E14 15000 h 15000 h 
E14 15000 h 15000 h 
E14 15000 h 15000 h 


data subject to change 


Classic filament LED Lamps 


Nominal Rated Nominal Rated 
Cap- Lifetime Lifetime Cap- Lifetime Lifetime 

Order Code Full Product Name Base (Nom) (Hours) Order Code Full Product Name Base (Nom) (Hours) 

929001227102 CLA LEDLuster D 3-25W P45 E14 827 E14 15000 h 15000 h 929001237102 CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 E27 15000 h 15000 h 
CL CL 

929001227302 CLA LEDCandle D 4.5-40W BA35 E14 E14 15000 h 15000 h 929001237108 LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL E27 15000 h 15000 h 
827 CL ND APR 

929001227402 CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 E14 15000 h 15000 h 929001237202 CLA LEDBulb ND 6-60W A60 E27 827 E27 15000 h 15000 h 
827 CL CL 

929001227502 CLA LEDCandle D 4.5-40W B35 B22 B22 15000 h 15000 h 929001237208 LEDClassic 6-70W A60 E27 WW CL E27 15000 h 15000 h 
827 CL ND APR 

929001227602 CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 E27 15000 h 15000 h 929001237302 CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 E27 15000 h 15000 h 
827 CL 827 CL 

929001227608 LEDClassic 4.5-50W P45 E27 WW CL E27 15000 h 15000 h 929001237308 LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL E27 15000 h 15000 h 
D APR ND APR 

929001227702 CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 B22 B22 15000 h 15000 h 929001237402 CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 E27 15000 h 15000 h 
827 CL 827 CL 

929001228202 CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 B22 827 B22 15000 h 15000 h 929001237408 LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL E27 15000 h 15000 h 
CL ND APR 

929001227902 CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 E27 15000 h 15000 h 929001237502 CLA LED bulb ND 4-40W B22 827 A60 B22 15000 h 15000 h 
CL CL 

929001228002 CLA LEDBulb D 7.5-60W A60 E27 827 E27 15000 h 15000 h 929001238602 CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 E14 15000 h 15000 h 
CL 827 CL 

929001228008 LEDClassic 7.5-70W A60 E27 WW CL E27 15000 h 15000 h 929001238608 LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL E14 15000 h 15000 h 
D APR ND APR 

929001228102 CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 E27 15000 h 15000 h 929001238702 CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 E27 15000 h 15000 h 
GOLD 827 CL 

929001228108 LEDCla 7.5-60W A60 E27 2000K E27 15000 h 15000 h 929001238708 LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL E27 15000 h 15000 h 
GOLD APR ND APR 

929001228302 CLA LEDBulb D 7.5-60W A60 B22 827 B22 15000 h 15000 h 929001238802 CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 E27 15000 h 15000 h 
CL 827 CL 

929001228402 CLA LEDBulb D 7-50W ST64 B22 820 B22 15000 h 15000 h 929001238808 LEDClassic 6-70W G93 E27 WW CL E27 15000 h 15000 h 
GOLD ND APR 

929001228502 CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 E27 15000 h 15000 h 929001257802 CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 B22 820 B22 15000 h 15000 h 
GOLD GOLD 

929001228602 CLA LEDBulb D 7-60W ST64 E27 827 E27 15000 h 15000 h 929001257902 CLA LEDGlobe D 7-50W G120 B22 B22 15000 h 15000 h 
CL 820 GOLD 

929001228608 LEDClassic 7-70W ST64 E27 WW CL E27 15000 h 15000 h 929001258002 CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 E14 15000 h 15000 h 
D APR 827 CL 

929001228802 CLA LEDBulb D 7-60W ST64 B22 827 B22 15000 h 15000 h 929001258102 CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 E14 15000 h 15000 h 
CL 827 CL 

929001228902 CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 E27 15000 h 15000 h 929001258202 CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 E27 15000 h 15000 h 
GOLD 827 CL 

929001228908 LEDClassic 7-60W ST64 E27 2000K E27 15000 h 15000 h 929001262402 LED B35 1-25W E14 CL ND 830 E14 25000 h 25000 h 
GOLD APR 929001262502 LED B35 1-25W E14 CL ND 865 E14 25000 h 25000 h 

929001229002 CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 E27 15000 h 15000 h 929001262602 LED A60 2-40W E27 CL ND 830 E27 25000 h 25000 h 
CL 929001262702 LED A60 2-40W E27 CL ND 865 E27 25000 h 25000 h 

929001229008 LEDClassic 7-70W G93 E27 WW CLD E27 15000 h 15000 h 929001262802 LED A60 3-60W E27 CL ND 830 E27 25000 h 25000 h 
APR 929001262902 LED A60 3-60W E27 CL ND 865 E27 25000 h 25000 h 

929001229102 CLA LEDGlobe D 7-50W G120 E27 E27 15000 h 15000 h 929001268302 CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 E27 15000 h 15000 h 
820 GOLD CL 

929001229108 LEDClassic 7-60W G120 E27 2000K E27 15000 h 15000 h 929001268402 CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 B22 B22 15000 h 15000 h 
GOLD APR CL 


Product family leaflet, 2018, June 18 26 data subject to change 


Classic filament LED Lamps 


Nominal Rated Nominal Rated 
Cap- Lifetime Lifetime Cap- Lifetime Lifetime 

Order Code Full Product Name Base (Nom) (Hours) Order Code Full Product Name Base (Nom) (Hours) 

929001268502 CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 E27 15000 h 15000 h 929001333802 CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL E27 15000 h 15000 h 
CL 929001384002 CLA LEDBulb ND 8-75W E27 WW E27 15000 h 15000 h 

929001268602 CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 B22 B22 15000 h 15000 h A60 CL 
CL 929001384102 CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 E27 15000 h 15000 h 

929001268704 4.5BA11/LEDFilament/820/CL-A/DIM E12 15000 h 15000 h CL 
120V 929001815302 CLA LEDBulb ND 8-75W A60 E27 865 E27 15000 h 15000 h 

929001331002 CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 E27 15000 h 15000 h CL 
CL 929001333902 CLA LEDBulb DT 8-60W A60 B22 CL B22 15000 h 15000 h 

929001331102 CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 B22 15000 h 15000 h 929001384202 CLA LEDBulb ND 8-75W B22 WW B22 15000 h 15000 h 
CL A60 CL 

929001331202 CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 E27 15000 h 15000 h 929001334002 CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL E27 15000 h 15000 h 
CL 929001334102 CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 B22 CL B22 15000 h 15000 h 

929001387302 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW E27 15000 h 15000 h 929001345202 CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 E14 15000 h 15000 h 
A60 CL FR 

929001387318 LEDClassic 7-70W A60 E27 WW CL E27 15000 h 15000 h 929001345302 CLA LEDCandle ND 4.3-40W B35 E14 E14 15000 h 15000 h 
ND APR FR 

929001815002 CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 840 E27 15000 h 15000 h 929001345402 CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 E14 15000 h 15000 h 
CL FR 

929001815202 CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 865 E27 15000 h 15000 h 929001345502 CLA LEDLuster ND 4.3-40W P45 E14 E14 15000 h 15000 h 
CL FR 

929001331302 CLA LEDBulb D 8-60W A60 B22 827 B22 15000 h 15000 h 929001345602 CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 E27 15000 h 15000 h 
CL FR 

929001387402 CLA LEDBulb ND 7-60W B22 WW B22 15000 h 15000 h 929001345702 CLA LEDLuster ND 4.3-40W P45 E27 E27 15000 h 15000 h 
A60 CL FR 

929001332002 CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 E14 15000 h 15000 h 929001345802 CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 15000 h 15000 h 
827 CL E14 FR 

929001332102 CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 E14 15000 h 15000 h 929001384402 CLA LEDBulb ND 11-100W E27 WW E27 15000 h 15000 h 
827 CL A67 CL 

929001332202 CLA LEDCandle D 5-40W B35 B22 B22 15000 h 15000 h 929001384502 CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW E27 15000 h 15000 h 
827 CL A67 CL 

929001332302 CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 E14 15000 h 15000 h 929001815402 CLA LEDBulb ND 10-100W A67 E27 E27 15000 h 15000 h 
827 CL 865 CL 

929001332402 CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 E27 15000 h 15000 h 929001384602 CLA LEDBulb ND 11-100W B22 WW B22 15000 h 15000 h 
827 CL A67 CL 

929001332502 CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 E14 15000 h 15000 h 929001387602 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW E27 15000 h 15000 h 
CL ST64 CL 

929001332602 CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 E27 15000 h 15000 h 929001387618 LEDClassic 7-70W ST64 E27 WW CL E27 15000 h 15000 h 
CL ND APR 

929001332702 CLA LEDLuster D 5-40W P45 B22 827 B22 15000 h 15000 h 929001387702 CLA LEDBulb ND 7-60W B22 WW B22 15000 h 15000 h 
CL ST64 CL 

929001332802 CLA LEDCandie D 5-40W BA35E14 E14 15000 h 15000 h 929001387902 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW E27 15000 h 15000 h 
827 CL G93 CL 

929001332902 CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 E27 15000 h 15000 h 929001387918 LEDClassic 7-70W G93 E27 WW CL E27 15000 h 15000 h 
GOLD ND APR 

929001333002 CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 B22 820 B22 15000 h 15000 h 929001391902 CLA LEDBulb SP ND 2.3-14W E27 E27 15000 h 15000 h 
GOLD GOLD A60CL 

929001333602 CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 E27 15000 h 15000 h 929001392002 CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 E27 15000 h 15000 h 
CL GOLD ST64 CL 

929001333702 CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 B22 B22 15000 h 15000 h 929001392102 CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 E27 15000 h 15000 h 
CL GOLD G93 CL 


Product family leaflet, 2018, June 18 27 data subject to change 


Classic filament LED Lamps 


Nominal Rated Nominal Rated 
Cap- Lifetime Lifetime Cap- Lifetime Lifetime 
Order Code Full Product Name Base (Nom) (Hours) Order Code Full Product Name Base (Nom) (Hours) 
929001395202 CLA LEDCandle D 5-35W E14 GOLD E14 15000 h 15000 h 929001815502 CLA LEDCandle ND 2-25W B35 B15 B15 15000 h 15000 h 
B35 CL 827 CL 
929001395302 CLA LEDLuster D 5-35W E14 GOLD E14 15000 h 15000 h 929001815602 CLA LEDCandle ND 2-25W B35 B22 B22 15000 h 15000 h 
P45 CL 827 CL 
929001395402 CLA LEDBulb D 5-35W E14 GOLD E14 15000 h 15000 h 929001815702 CLA LEDCandle ND 4-40W B35 B15 B15 15000 h 15000 h 
BA35 CL 827 CL 
929001395502 CLA LEDLuster D 5-35W E27 GOLD E27 15000 h 15000 h 929001815802 CLA LEDCandle ND 4-40W B35 B22 B22 15000 h 15000 h 
P45 CL 827 CL 
929001814502 CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 E14 15000 h 15000 h 929001815902 CLA LEDLuster ND 2-25W P45 B22 B22 15000 h 15000 h 
SP GOLD 827 CL 
929001814902 CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 840 E27 15000 h 15000 h 929001817102 CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K E27 15000 h 15000 h 
CL A160 GOLD 
929001815102 CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 865 E27 15000 h 15000 h 929001817202 CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K E27 15000 h 15000 h 
CL G200 GOLD 
Light Technical 
Correlated Luminous Correlated Luminous 
Color Flux Color Flux 
Color Temperature Luminous (Rated) Color Temperature Luminous (Rated) 
Order Code Full Product Name Code (Nom) Flux (Nom) (Nom) Order Code Full Product Name Code (Nom) Flux (Nom) (Nom) 
929001180102 CLALEDCandle ND 827 2700 K 250 Im 250 Im 929001190202 CLA LEDBulb ND 827 2700 K 250 Im 250 Im 
2.3-25W E14 WW B35 2.3-25W E27 WW ST64 
CL CL 
929001238302 CLA LEDCandle ND 827 2700K 250 Im 250 Im 929001190402 CLA LEDBulb ND 827 2700K 470 Im 470 Im 
2-25W B35 E14 827 CL 4.3-40W E27 WW ST64 
929001238308 LEDClassic 2-25W B35 827 2700 K 250 Im 250 Im CL 
E14 WW CL ND APR 929001190802 CLA LEDBulb ND 827 2700 K 806 Im 806 Im 
929001180202 CLA LEDLuster ND 827 2700K 250 Im 250 Im 7.5-60W E27 WW ST64 
2.3-25W E14 WW P45 CL 
CL 929001209604 2A15/ 822 2200 K 220 Im 220 Im 
929001180302 CLA LEDCandle ND 827 2700K 250 Im 250 Im LEDFilament/822/CL/ND 
2.3-25W E14 WW BA35 120V 
CL 929001210104 4.5A19b/ 820 2000 K 350 Im 350 Im 
929001238402 CLA LEDCandle ND 827 2700K 250 Im 250 Im LEDFilament/820/CL- 
2-25W BA35 E14 827 CL A/DIM 120V 
929001238408 LEDClassic 2-25W BA35 827 2700 K 250 Im 250 Im 929001210204 5.5ST19/ 820 2000 K 400 Im 400 Im 
E14 WW CL ND APR LEDFilament/820/CL- 
929001180402 CLALEDBulb ND 827 2700 K 470 Im 470 Im A/DIM 120V 
4.3-40W E27 WW A60 929001227002 CLALEDCandle D 827 2700 K 300 Im 300 Im 
CL 3-25W B35 E14 827 CL 
929001180502 CLALEDBulb ND 827 2700 K 806 Im 806 Im 929001227202 CLA LEDCandle D 827 2700K 470 Im 470 Im 
7.5-60W E27 WW A60 4.5-40W B35 E14 827 
CL CL 
929001190102 CLA LEDCandle ND 827 2700K 250 Im 250 Im 929001227208 LEDClassic 4.5-50W 827 2700 K 470 Im 470 Im 
2.3-25W E14 WW ST35 B35 E14 WW CL D APR 
CL 929001227102 CLA LEDLuster D 3-25W 827 2700K 300 Im 300 Im 
929001238502 CLA LEDCandle ND 827 2700K 250 Im 250 Im P45 E14 827 CL 


2-25W ST35 E14 827 CL 


Product family leaflet, 2018, June 18 28 data subject to change 


Classic filament LED Lamps 


Correlated Luminous Correlated Luminous 
Color Flux Color Flux 
Color Temperature Luminous (Rated) Color Temperature Luminous (Rated) 

Order Code Full Product Name Code (Nom) Flux (Nom) (Nom) Order Code Full Product Name Code (Nom) Flux (Nom) (Nom) 
929001227302 CLA LEDCandle D 827 2700 K 470 Im 470 Im 929001229102 CLA LEDGlobe D 7-50W 820 2000 K 630 Im 630 Im 

4.5-40W BA35 E14 827 G120 E27 820 GOLD 

CL 929001229108 LEDClassic 7-60W G120 820 2000 K 630 Im 630 Im 
929001227402 CLALEDLuster D 827 2700 K 470 Im 470 Im E27 2000K GOLD APR 

4.5-40W P45 E14 827 929001237102 CLA LEDBulb ND 4-40W 827 2700 K 470 Im 470 Im 

CL A60 E27 827 CL 
929001227502 CLA LEDCandle D 827 2700 K 470 Im 470 Im 929001237108 LEDClassic 4-50W A60 827 2700K 470 Im 470 Im 

4.5-40W B35 B22 827 E27 WW CL ND APR 

CL 929001237202 CLA LEDBulb ND 6-60W 827 2700K 806 Im 806 Im 
929001227602 CLA LEDLuster D 827 2700K 470 Im 470 Im A60 E27 827 CL 

4.5-40W P45 E27 827 929001237208 LEDClassic 6-70W A60 827 2700K 806 Im 806 Im 

CL E27 WW CL ND APR 
929001227608 LEDClassic 4.5-50W 827 2700 K 470 Im 470 Im 929001237302 CLA LEDBulb ND 4-40W 827 2700K 470 Im 470 Im 

P45 E27 WW CL D APR ST64 E27 827 CL 
929001227702 CLA LEDLuster D 827 2700 K 470 Im 470 Im 929001237308 LEDClassic 4-50W ST64 827 2700 K 470 Im 470 Im 

4.5-40W P45 B22 827 E27 WW CL ND APR 

CL 929001237402 CLALEDBulb ND 6-60W 827 2700 K 806 Im 806 Im 
929001228202 CLA LEDBulb D 4.5-40W 827 2700 K 470 Im 470 Im ST64 E27 827 CL 

A60 B22 827 CL 929001237408 LEDClassic6-70W ST64 827 2700 K 806 Im 806 Im 
929001227902 CLA LEDBulb D 4.5-40W 827 2700 K 470 Im 470 Im E27 WW CL ND APR 

A60 E27 827 CL 929001237502 CLA LED bulb ND 827 2700 K 470 Im 470 Im 
929001228002 CLA LEDBulb D 7.5-60W 827 2700K 806 Im 806 Im 4-40W B22 827 A60 CL 

A60 E27 827 CL 929001238602 CLA LEDLuster ND 827 2700K 250 Im 250 Im 
929001228008 LEDClassic 7.5-70W 827 2700K 806 Im 806 Im 2-25W P45 E14 827 CL 

A60 E27 WW CL D APR 929001238608 LEDClassic 2-25W P45 827 2700 K 250 Im 250 Im 
929001228102 CLA LEDBulb D 7.5-48W 820 2000 K 600 Im 600 Im E14 WW CL ND APR 

A60 E27 820 GOLD 929001238702 CLA LEDLuster ND 827 2700K 250 Im 250 Im 
929001228108 LEDCla 7.5-60W A60 820 2000 K 600 Im 600 Im 2-25W P45 E27 827 CL 

E27 2000K GOLD APR 929001238708 LEDClassic 2-25W P45 827 2700K 250 Im 250 Im 
929001228302 CLA LEDBulb D 7.5-60W 827 2700K 806 Im 806 Im E27 WW CL ND APR 

A60 B22 827 CL 929001238802 CLA LEDGlobe ND 827 2700K 806 Im 806 Im 
929001228402 CLA LEDBulb D 7-50W 820 2000 K 630 Im 630 Im 6-60W G93 E27 827 CL 

ST64 B22 820 GOLD 929001238808 LEDClassic 6-70W G93 827 2700K 806 Im 806 Im 
929001228502 CLA LEDBulb D 7-55W 825 2500 K 720 Im 720 Im E27 WW CL ND APR 

ST64 E27 825 GOLD 929001257802 CLA LEDBulb D 7.5-48W 820 2000 K 600 Im 600 Im 
929001228602 CLA LEDBulb D 7-60W 827 2700K 806 Im 806 Im A60 B22 820 GOLD 

ST64 E27 827 CL 929001257902 CLA LEDGlobe D 7-50W 820 2000 K 630 Im 630 Im 
929001228608 LEDClassic 7-70W ST64 827 2700 K 806 Im 806 Im G120 B22 820 GOLD 

E27 WW CL D APR 929001258002 CLA LEDCandle ND 827 2700 K 470 Im 470 Im 
929001228802 CLA LEDBulb D 7-60W 827 2700K 806 Im 806 Im 4-40W B35 E14 827 CL 

ST64 B22 827 CL 929001258102 CLA LEDLuster ND 827 2700 K 470 Im 470 Im 
929001228902 CLA LEDBulb D 7-50W 820 2000 K 630 Im 630 Im 4-40W P45 E14 827 CL 

ST64 E27 820 GOLD 929001258202 CLA LEDLuster ND 827 2700K 470 Im 470 Im 
929001228908 LEDClassic 7-60W ST64 820 2000 K 630 Im 630 Im 4-40W P45 E27 827 CL 

E27 2000K GOLD APR 929001262402 LED B35 1-25W E14 CL 830 3000 K 200 Im 200 Im 
929001229002 CLA LEDGlobe D 7-60W 827 2700K 806 Im 806 Im ND 830 

G93 E27 827 CL 929001262502 LED B35 1-25W E14 CL 865 6500 K 200 Im 200 Im 
929001229008 LEDClassic 7-70W G93 827 2700K 806 Im 806 Im ND 865 


E27 WW CL DAPR 


Product family leaflet, 2018, June 18 29 data subject to change 


Classic filament LED Lamps 


Order Code 
929001262602 


929001262702 


929001262802 


929001262902 


929001268302 


929001268402 


929001268502 


929001268602 


929001268704 


929001331002 


929001331102 


929001331202 


929001387302 


929001387318 


929001815002 


929001815202 


929001331302 


929001387402 


929001332002 


929001332102 


929001332202 


929001332302 


Full Product Name 
LED A60 2-40W E27 CL 
ND 830 

LED A60 2-40W E27 CL 
ND 865 

LED A60 3-60W E27 CL 
ND 830 

LED A60 3-60W E27 CL 
ND 865 

CLA LEDBulb DT 
4.5-40W A60 E27 CL 
CLA LEDBulb DT 
4.5-40W A60 B22 CL 
CLA LEDBulb DT 
7.5-60W A60 E27 CL 


CLA LEDBulb DT 


7.5-60W A60 B22 CL 
4.5BA11/ 
LEDFilament/820/CL- 
AIDIM 120V 

CLA LEDBulb D 5.5-40W 
A60 E27 827 CL 

CLA LEDBulb D 5-40W 
A60 B22 827 CL 

CLA LEDBulb D 8-60W 
A60 E27 827 CL 


CLA LEDBulb ND 7-60W 
E27 WW A60 CL 
LEDClassic 7-70W A60 
E27 WW CL ND APR 
CLA LEDBulb ND 7-60W 
A60 E27 840 CL 

CLA LEDBulb ND 7-60W 
A60 E27 865 CL 

CLA LEDBulb D 8-60W 
A60 B22 827 CL 


CLA LEDBulb ND 7-60W 
B22 WW A60 CL 

CLA LEDCandle D 
2.7-25W B35 E14 827 
CL 
CLA LEDCandle D 
5-40W B35 E14 827 CL 
CLA LEDCandle D 
5-40W B35 B22 827 CL 


CLA LEDLuster D 
2.7-25W P45 E14 827 
CL 


Product family leaflet, 2018, June 18 


Color 


Code 


830 


865 


830 


865 


822-827 


822-827 


822-827 


822-827 


820 


827 


827 


827 


827 


827 


840 


865 


827 


827 


827 


827 


827 


827 


Correlated 


Color 


Temperature 


(Nom) 


3000 K 


6500 K 


3000 K 


6500 K 


2200-2700 K 


2200-2700 K 


2200-2700 K 


2200-2700 K 


2000 K 


2700 K 


2700 K 


2700 K 


2700 K 


2700 K 


4000 K 


6500 K 


2700 K 


2700 K 


2700 K 


2700 K 


2700 K 


2700 K 


Luminous 


Flux (Nom) 


400 


400 


600 


600 


470 


470 


806 


806 


350 


470 


470 


806 


806 


806 


850 


850 


806 


806 


250 


470 


470 


250 


m 


Luminous 


Flux 


(Rated) 


(Nom) 


400 Im 


400 Im 


600 Im 


600 Im 


470 Im 


470 Im 


806 Im 


806 Im 


350 Im 


470 Im 


470 Im 


806 Im 


806 Im 


806 Im 


850 Im 


850 Im 


806 Im 


806 Im 


250 Im 


470 Im 


470 Im 


250 Im 


30 


Order Code 


929001332402 


929001332502 


929001332602 


929001332702 


929001332802 


929001332902 


929001333002 


929001333602 


929001333702 


929001333802 


929001384002 


929001384102 


929001815302 


929001333902 


929001384202 


929001334002 


929001334102 


929001345202 


929001345302 


929001345402 


929001345502 


929001345602 


929001345702 


929001345802 


Full Product Name 

CLA LEDLuster D 

2.7-25W P45 E27 827 
CL 
CLA LEDLuster D 5-40W 
P45 E14 827 CL 
CLA LEDLuster D 5-40W 
P45 E27 827 CL 


CLA LEDLuster D 5-40W 
P45 B22 827 CL 
CLA LEDCandle D 


5-40W BA35 E14 827 CL 
CLA LEDBulb D 7.5-48W 
A60 E27 820 GOLD 

CLA LEDBulb D 7.5-48W 
A60 B22 820 GOLD 

CLA LEDBulb DT 
5.5-40W A60 E27 CL 
CLA LEDBulb DT 
5.5-40W A60 B22 CL 
CLA LEDBulb DT 8-60W 
A60 E27 CL 
CLA LEDBulb ND 8-75W 
E27 WW A60 CL 

CLA LEDBulb ND 8-75W 
E27 CW A60 CL 

CLA LEDBulb ND 8-75W 
A60 E27 865 CL 

CLA LEDBulb DT 8-60W 
A60 B22 CL 
CLA LEDBulb ND 8-75W 
B22 WW A60 CL 

CLA LEDBulb DT 8-60W 
ST64 E27 CL 


CLA LEDBulb DT 8-60W 
ST64 B22 CL 

CLA LEDCandle ND 
2.2-25W B35 E14 FR 
CLA LEDCandle ND 
4.3-40W B35 E14 FR 
CLA LEDLuster ND 
2.2-25W P45 E14 FR 
CLA LEDLuster ND 
4.3-40W P45 E14 FR 
CLA LEDLuster ND 
2.2-25W P45 E27 FR 


CLA LEDLuster ND 


4.3-40W P45 E27 FR 


CLA LEDCandle ND 
2.2-25W BA35 E14 FR 


Color 


Code 


827 


827 


827 


827 


827 


820 


820 


822-827 


822-827 


822-827 


827 


840 


865 


822-827 


827 


822-827 


822-827 


827 


827 


827 


827 


827 


827 


827 


Correlated 


Color 


Temperature 


(Nom) 


2700 K 


2700 K 


2700 K 


2700 K 


2700 K 


2000 K 


2000 K 


2200-2700 K 


2200-2700 K 


2200-2700 K 


2700 K 


4000 K 


6500 K 


2200-2700 K 


2700 K 


2200-2700 K 


2200-2700 K 


2700 K 


2700 K 


2700 K 


2700 K 


2700 K 


2700 K 


2700 K 


Luminous 
Flux 
Luminous (Rated) 
Flux (Nom) (Nom) 
250 Im 250 Im 
470 Im 470 Im 
470 Im 470 Im 
470 Im 470 Im 
470 Im 470 Im 
610 Im 610 Im 
610 Im 610 Im 
470 Im 470 Im 
470 Im 470 Im 
806 Im 806 Im 
1055 Im 1055 Im 
1055 Im 1055 Im 
1055 Im 1055 Im 
806 Im 806 Im 
1055 Im 1055 Im 
806 Im 806 Im 
806 Im 806 Im 
250 Im 250 Im 
470 Im 470 Im 
250 Im 250 Im 
470 Im 470 Im 
250 Im 250 Im 
470 Im 470 Im 
250 Im 250 Im 


data subject to change 


Classic filament LED Lamps 


Correlated Luminous Correlated Luminous 
Color Flux Color Flux 
Color Temperature Luminous (Rated) Color Temperature Luminous (Rated) 
Order Code Full Product Name Code (Nom) Flux (Nom) (Nom) Order Code Full Product Name Code (Nom) Flux (Nom) (Nom) 
929001384402 CLA LEDBulb ND 827 2700 K 1521 Im 1521 Im 929001395202 CLA LEDCandle D 825 2500 K 410 Im 410 Im 
11-100W E27 WW A67 5-35W E14 GOLD B35 
CL CL 
929001384502 CLA LEDBulb ND 840 4000 K 1521 Im 1521 Im 929001395302 CLA LEDLuster D 5-35W 825 2500 K 410 Im 410 Im 
11-100W E27 CW A67 E14 GOLD P45 CL 
CL 929001395402 CLA LEDBulb D 5-35W 825 2500 K 410 Im 410 Im 
929001815402 CLA LEDBulb ND 865 6500 K 1521 Im 1521 Im E14 GOLD BA35 CL 
10-100W A67 E27 865 929001395502 CLA LEDLuster D 5-35W 825 2500 K 410 Im 410 Im 
CL E27 GOLD P45 CL 
929001384602 CLA LEDBulb ND 827 2700K 1521 Im 1521 Im 929001814502 CLA LEDCandle ND 820 2000 K 125 Im 125 Im 
11-100W B22 WW A67 2.3-14W B35 E14 SP 
CL GOLD 
929001387602 CLA LEDBulb ND 7-60W 827 2700K 806 Im 806 Im 929001814902 CLA LEDBulb ND 4-40W 840 4000 K 540 Im 540 Im 
E27 WW ST64 CL A60 E27 840 CL 
929001387618 LEDClassic 7-70W ST64 827 2700K 806 Im 806 Im 929001815102 CLA LEDBulb ND 4-40W 865 6500 K 540 Im 540 Im 
E27 WW CL ND APR A60 E27 865 CL 
929001387702 CLA LEDBulb ND 7-60W 827 2700K 806 Im 806 Im 929001815502 CLA LEDCandle ND 827 2700K 250 Im 250 Im 
B22 WW ST64 CL 2-25W B35 B15 827 CL 
929001387902 CLA LEDBulb ND 7-60W 827 2700K 806 Im 806 Im 929001815602 CLA LEDCandle ND 827 2700K 250 Im 250 Im 
E27 WW G93 CL 2-25W B35 B22 827 CL 
929001387918 LEDClassic 7-70W G93 827 2700 K 806 Im 806 Im 929001815702 CLA LEDCandle ND 827 2700 K 470 Im 470 Im 
E27 WW CL ND APR 4-40W B35 B15 827 CL 
929001391902 CLA LEDBulb SP ND 820 2000 K 125 Im 125 Im 929001815802 CLA LEDCandle ND 827 2700K 470 Im 470 Im 
2.3-14W E27 GOLD 4-40W B35 B22 827 CL 
A60CL 929001815902 CLA LEDLuster ND 827 2700K 250 Im 250 Im 
929001392002 CLA LEDBulb SP ND 820 2000 K 250 Im 250 Im 2-25W P45 B22 827 CL 
5-25W E27 GOLD ST64 929001817102 CLA LEDBulb ND 5-25W 820 2000 K 300 Im 300 Im 
CL E27 2000K A160 GOLD 
929001392102 CLA LEDBulb SP ND 820 2000 K 250 Im 250 Im 929001817202 CLA LEDBulb ND 5-25W 820 2000 K 300 Im 300 Im 
5-25W E27 GOLD G93 E27 2000K G200 GOLD 
CL 
Mechanical and Housing 
Order Code Full Product Name Bulb Finish Bulb Shape Order Code Full Product Name Bulb Finish Bulb Shape 
929001180102 CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW B35 CL Clear B35 929001209604 2A15/LEDFilament/822/CL/ND 120V Clear A15 
929001238302 CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL Clear B35 929001210104 4.5A19b/LEDFilament/820/CL-A/DIM 120V Amber A19 (A19) 
929001238308 LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR Clear B35 929001210204 5.5ST19/LEDFilament/820/CL-A/DIM 120V Amber ST19 
929001180202 CLALEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL Clear P45 929001227002 CLALEDCandle D 3-25W B35 E14 827 CL Clear B35 
929001180302 CLALEDCandle ND 2.3-25W E14 WW BA35 CL Clear BA35 929001227202 CLALEDCandle D 4.5-40W B35 E14 827 CL Clear B35 
929001238402 CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL Clear BA35 929001227208 LEDClassic 4.5-50W B35 E14 WW CL D APR Clear B35 
929001238408 LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR Clear BA35 929001227102 CLALEDLuster D 3-25W P45 E14 827 CL Clear G93 
929001180402 CLALEDBulb ND 4.3-40W E27 WW A60 CL Clear A60 929001227302 CLALEDCandle D 4.5-40W BA35 E14 827 CL Clear BA35 
929001180502 CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW A60 CL Clear A60 929001227402 CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL Clear P45 
929001190102 CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW ST35 CL Clear ST35 929001227502 CLA LEDCandle D 4.5-40W B35 B22 827 CL Clear B35 
929001238502 CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL Clear ST35 929001227602 CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL Clear P45 
929001190202 CLA LEDBulb ND 2.3-25W E27 WW ST64 CL Clear ST64 929001227608 LEDClassic 4.5-50W P45 E27 WW CL D APR Clear P45 
929001190402 CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW ST64 CL Clear ST64 929001227702 CLALEDLuster D 4.5-40W P45 B22 827 CL Clear P45 
929001190802 CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW ST64 CL Clear ST64 929001228202 CLALEDBulb D 4.5-40W A60 B22 827 CL Clear A60 
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Classic filament LED Lamps 


Order Code Full Product Name Bulb Finish Bulb Shape Order Code Full Product Name Bulb Finish Bulb Shape 
929001227902 CLALEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 CL Clear A60 929001387318 LEDClassic 7-70W A60 E27 WW CL ND APR Clear A60 
929001228002 CLA LEDBulb D 7.5-60W A60 E27 827 CL Clear A60 929001815002 CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 840 CL Clear A60 
929001228008 LEDClassic 7.5-70W A60 E27 WW CL D APR Clear A60 929001815202 CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 865 CL Clear A60 
929001228102 CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD - A60 929001331302 CLA LEDBulb D 8-60W A60 B22 827 CL Clear A60 
929001228108 LEDCla 7.5-60W A60 E27 2000K GOLD APR Gold Clear A60 929001387402 CLA LEDBulb ND 7-60W B22 WW A60 CL Clear A60 
929001228302 CLA LEDBulb D 7.5-60W A60 B22 827 CL Clear A60 929001332002 CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL Clear B35 
929001228402 CLA LEDBulb D 7-50W ST64 B22 820 GOLD - ST64 929001332102 CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL Clear B35 
929001228502 CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD - ST64 929001332202 CLA LEDCandle D 5-40W B35 B22 827 CL Clear B35 
929001228602 CLA LEDBulb D 7-60W ST64 E27 827 CL Clear ST64 929001332302 CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL Clear P45 
929001228608 LEDClassic 7-70W ST64 E27 WW CLD APR Clear ST64 929001332402 CLALEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL Clear P45 
929001228802 CLA LEDBulb D 7-60W ST64 B22 827 CL Clear ST64 929001332502 CLALEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL Clear P45 
929001228902 CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 GOLD - ST64 929001332602 CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL Clear P45 
929001228908 LEDClassic 7-60W ST64 E27 2000K GOLD APR - ST64 929001332702 CLA LEDLuster D 5-40W P45 B22 827 CL Clear P45 
929001229002 CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL Clear G93 929001332802 CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL Clear BA35 
929001229008 LEDClassic 7-70W G93 E27 WW CL D APR Clear G93 929001332902 CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD Amber A60 
929001229102 CLA LEDGlobe D 7-50W G120 E27 820 GOLD - G120 929001333002 CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 B22 820 GOLD Amber A60 
929001229108 LEDClassic 7-60W G120 E27 2000K GOLD APR Gold Clear G120 929001333602 CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL Clear A60 
929001237102 CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL Clear A60 929001333702 CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 B22 CL Clear A60 
929001237108 LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL ND APR Clear A60 929001333802 CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL Clear A60 
929001237202 CLA LEDBulb ND 6-60W A60 E27 827 CL Clear A60 929001384002 CLA LEDBulb ND 8-75W E27 WW A60 CL Clear A60 
929001237208 LEDClassic 6-70W A60 E27 WW CL ND APR Clear A60 929001384102 CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL Clear A60 
929001237302 CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL Clear ST64 929001815302 CLA LEDBulb ND 8-75W A60 E27 865 CL Clear A60 
929001237308 LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR Clear ST64 929001333902 CLA LEDBulb DT 8-60W A60 B22 CL Clear A60 
929001237402 CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL Clear ST64 929001384202 CLA LEDBulb ND 8-75W B22 WW A60 CL Clear A60 
929001237408 LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL ND APR Clear ST64 929001334002 CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL Clear ST64 
929001237502 CLA LED bulb ND 4-40W B22 827 A60 CL Clear A60 929001334102 CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 B22 CL Clear ST64 
929001238602 CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL Clear P45 929001345202 CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR Frosted B35 
929001238608 LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL ND APR Clear P45 929001345302 CLA LEDCandle ND 4.3-40W B35 E14 FR Frosted B35 
929001238702 CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL Clear P45 929001345402 CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR Frosted P45 
929001238708 LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR Clear P45 929001345502 CLA LEDLuster ND 4.3-40W P45 E14 FR Frosted P45 
929001238802 CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827 CL Clear G93 929001345602 CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR Frosted P45 
929001238808 LEDClassic 6-70W G93 E27 WW CL ND APR Clear G93 929001345702 CLA LEDLuster ND 4.3-40W P45 E27 FR Frosted P45 
929001257802 CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 B22 820 GOLD - A60 929001345802 CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR Frosted BA35 
929001257902 CLA LEDGlobe D 7-50W G120 B22 820 GOLD - G120 929001384402 CLA LEDBulb ND 11-100W E27 WW A67 CL Clear A70 
929001258002 CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL Clear B35 929001384502 CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL Clear A70 
929001258102 CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL Clear P45 929001815402 CLA LEDBulb ND 10-100W A67 E27 865 CL Clear A67 
929001258202 CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL Clear P45 929001384602 CLA LEDBulb ND 11-100W B22 WW A67 CL Clear A70 
929001262402 LED B35 1-25W E14 CL ND 830 Clear B35 929001387602 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL Clear ST64 
929001262502 LED B35 1-25W E14 CL ND 865 Clear B35 929001387618 LEDClassic 7-70W ST64 E27 WW CL ND APR Clear ST64 
929001262602 LED A60 2-40W E27 CL ND 830 Clear A60 929001387702 CLA LEDBulb ND 7-60W B22 WW ST64 CL Clear ST64 
929001262702 LED A60 2-40W E27 CL ND 865 Clear A60 929001387902 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL Clear G93 
929001262802 LED A60 3-60W E27 CL ND 830 Clear A60 929001387918 LEDClassic 7-70W G93 E27 WW CL ND APR Clear G93 
929001262902 LED A60 3-60W E27 CL ND 865 Clear A60 929001391902 CLA LEDBulb SP ND 2.3-14W E27 GOLD A60CL Clear A60 
929001268302 CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL Clear A60 929001392002 CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL Clear ST64 
929001268402 CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 B22 CL Clear A60 929001392102 CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL Clear G93 
929001268502 CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL Clear A60 929001395202 CLA LEDCandle D 5-35W E14 GOLD B35 CL Amber B35 
929001268602 CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 B22 CL Clear A60 929001395302 CLA LEDLuster D 5-35W E14 GOLD P45 CL Amber P45 
929001268704 4.5BA11/LEDFilament/820/CL-A/DIM 120V Clear BA38 929001395402 CLA LEDBulb D 5-35W E14 GOLD BA35 CL Amber BA35 
929001331002 CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL Clear A60 929001395502 CLA LEDLuster D 5-35W E27 GOLD P45 CL Amber P45 
929001331102 CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL Clear A60 929001814502 CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD - B35 
929001331202 CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL Clear A60 929001814902 CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 840 CL Clear A60 
929001387302 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL Clear A60 929001815102 CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 865 CL Clear A60 
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Classic filament LED Lamps 


Order Code 

929001815502 
929001815602 
929001815702 
929001815802 
929001815902 


Temperature 
Order Code 
929001180102 
929001238302 
929001238308 
929001180202 
929001180302 
929001238402 
929001238408 
929001180402 
929001180502 
929001190102 
929001238502 
929001190202 
929001190402 
929001190802 
929001209604 
929001210104 
929001210204 
929001227002 
929001227202 
929001227208 
929001227102 
929001227302 
929001227402 
929001227502 
929001227602 
929001227608 
929001227702 
929001228202 
929001227902 
929001228002 
929001228008 
929001228102 
929001228108 
929001228302 
929001228402 
929001228502 
929001228602 
929001228608 
929001228802 
929001228902 
929001228908 
929001229002 
929001229008 


Full Product Name 

CLA LEDCandle ND 2-25W B35 B15 827 CL 
CLA LEDCandle ND 2-25W B35 B22 827 CL 
CLA LEDCandle ND 4-40W B35 B15 827 CL 
CLA LEDCandle ND 4-40W B35 B22 827 CL 
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 B22 827 CL 


Full Product Name 


CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW B35 CL 


CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL 
LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR 
CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL 


CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW BA35 CL 


CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL 


LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR 


CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW A60 CL 
CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW A60 CL 


CLA LEDCandle ND 2.3-25W E14 WW ST35 CL 


CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL 
CLA LEDBulb ND 2.3-25W E27 WW ST64 CL 
CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW ST64 CL 


CLA LEDBulb ND 7.5-60W E27 WW ST64 CL 


2A15/LEDFilament/822/CL/ND 120V 
4.5A19b/LEDFilament/820/CL-A/DIM 120V 
5.5ST19/LEDFilament/820/CL-A/DIM 120V 
CLA LEDCandle D 3-25W B35 E14 827 CL 
CLA LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 827 CL 
LEDClassic 4.5-50W B35 E14 WW CL D APR 
CLA LEDLuster D 3-25W P45 E14 827 CL 
CLA LEDCandle D 4.5-40W BA35 E14 827 CL 
CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL 


CLA LEDCandle D 4.5-40W B35 B22 827 CL 
CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL 
LEDClassic 4.5-50W P45 E27 WW CL D APR 


CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 B22 827 CL 
CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 B22 827 CL 
CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 CL 
CLA LEDBulb D 7.5-60W A60 E27 827 CL 
LEDClassic 7.5-70W A60 E27 WW CL D APR 
CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD 
LEDCla 7.5-60W A60 E27 2000K GOLD APR 
CLA LEDBulb D 7.5-60W A60 B22 827 CL 
CLA LEDBulb D 7-50W ST64 B22 820 GOLD 
CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD 
CLA LEDBulb D 7-60W ST64 E27 827 CL 
LEDClassic 7-70W ST64 E27 WW CL D APR 
CLA LEDBulb D 7-60W ST64 B22 827 CL 


CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 GOLD 


LEDClassic 7-60W ST64 E27 2000K GOLD APR 


CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL 
LEDClassic 7-70W G93 E27 WW CL D APR 
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Bulb Finish Bulb Shape 


Clear 
Clear 
Clear 
Clear 


Clear 


T-Case Maximum (Nom) 


65 °C 


B35 
B35 
B35 
B35 
P45 


33 


Order Code 


Full Product Name 


929001817102 CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD 


929001817202 CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD 


Order Code 

929001229102 
929001229108 
929001237102 
929001237108 
929001237202 
929001237208 
929001237302 
929001237308 
929001237402 
929001237408 
929001237502 
929001238602 
929001238608 
929001238702 
929001238708 
929001238802 
929001238808 
929001257802 
929001257902 
929001258002 
929001258102 
929001258202 
929001262402 
929001262502 
929001262602 
929001262702 
929001262802 
929001262902 
929001268302 
929001268402 
929001268502 
929001268602 
929001268704 
929001331002 
929001331102 
929001331202 
929001387302 
929001387318 
929001815002 
929001815202 
929001331302 
929001387402 
929001332002 


Full Product Name 


CLA 


LEDGlobe D 7-50W G120 E27 820 GOLD 


LEDClassic 7-60W G120 E27 2000K GOLD APR 


LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL 


LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL ND APR 


LEDBulb ND 6-60W A60 E27 827 CL 


LEDClassic 6-70W A60 E27 WW CL ND APR 


LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL 


LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR 


CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL 
LEDClassic6-70W ST64 E27 WW CL ND APR 
CLA LED bulb ND 4-40W B22 827 A60 CL 
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL 
LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL ND APR 
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL 
LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR 
CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827 CL 


LEDClassic 6-70W G93 E27 WW CL ND APR 
CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 B22 820 GOLD 


CLA LEDGlobe D 7-50W G120 B22 820 GOLD 


CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL 
CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL 


CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL 
LED B35 1-25W E14 CL ND 830 

LED B35 1-25W E14 CL ND 865 

LED A60 2-40W E27 CL ND 830 

LED A60 2-40W E27 CL ND 865 

LED A60 3-60W E27 CL ND 830 

LED A60 3-60W E27 CL ND 865 

CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 E27 CL 
CLA LEDBulb DT 4.5-40W A60 B22 CL 
CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 E27 CL 
CLA LEDBulb DT 7.5-60W A60 B22 CL 
4.5BA11/LEDFilament/820/CL-A/DIM 120V 
CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL 
CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL 
CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL 
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL 
LEDClassic 7-70W A60 E27 WW CL ND APR 
CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 840 CL 
CLA LEDBulb ND 7-60W A60 E27 865 CL 
CLA LEDBulb D 8-60W A60 B22 827 CL 


CLA LEDBulb ND 7-60W B22 WW A60 CL 


CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL 


Bulb Finish Bulb Shape 
Transparen PS160 


t Amber 


Transparen G200 


t Amber 


T-Case Maximum (Nom) 


data subject to change 


Classic filament LED Lamps 


Order Code Full Product Name T-Case Maximum (Nom) Order Code Full Product Name T-Case Maximum (Nom) 
929001332102 CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL 60 °C 929001384402 CLA LEDBulb ND 11-100W E27 WW A67 CL 48°C 
929001332202 CLA LEDCandle D 5-40W B35 B22 827 CL 40*C 929001384502 CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL 48*C 
929001332302 CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL 40*C 929001815402 CLA LEDBulb ND 10-100W A67 E27 865 CL 48*C 
929001332402 CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL 40*C 929001384602 CLA LEDBulb ND 11-100W B22 WW A67 CL 48 *C 
929001332502 CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL 60 °C 929001387602 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL 45 *C 
929001332602 CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL 40°C 929001387618 LEDClassic 7-70W ST64 E27 WW CL ND APR 45°C 
929001332702 CLALEDLuster D 5-40W P45 B22 827 CL 40°C 929001387702 CLALEDBulb ND 7-60W B22 WW ST64 CL 45°C 
929001332802 CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL 60 °C 929001387902 CLALEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL 45°C 
929001332902 CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD 55 °C 929001387918 LEDClassic 7-70W G93 E27 WW CL ND APR - 
929001333002 CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 B22 820 GOLD 55 °C 929001391902 CLA LEDBulb SP ND 2.3-14W E27 GOLD A60CL 60 °C 
929001333602 CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL 40°C 929001392002 CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL 70°C 
929001333702 CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 B22 CL 40*C 929001392102 CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL 70°C 
929001333802 CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL 55 °C 929001395202 CLALEDCandle D 5-35W E14 GOLD B35 CL 40°C 
929001384002 CLA LEDBulb ND 8-75W E27 WW A60 CL 48°C 929001395302 CLALEDLuster D 5-35W E14 GOLD P45 CL 40°C 
929001384102 CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL 48°C 929001395402 CLALEDBulb D 5-35W E14 GOLD BA35 CL 40°C 
929001815302 CLA LEDBulb ND 8-75W A60 E27 865 CL 48 °C 929001395502 CLA LEDLuster D 5-35W E27 GOLD P45 CL 40°C 
929001333902 CLA LEDBulb DT 8-60W A60 B22 CL 55°C 929001814502 CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD 60°C 
929001384202 CLA LEDBulb ND 8-75W B22 WW A60 CL 48 °C 929001814902 CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 840 CL 40°C 
929001334002 CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL 55°C 929001815102 CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 865 CL 40°C 
929001334102 CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 B22 CL 55°C 929001815502 CLA LEDCandle ND 2-25W B35 B15 827 CL 36 °C 
929001345202 CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR 36 °C 929001815602 CLA LEDCandle ND 2-25W B35 B22 827 CL 36 °C 
929001345302 CLA LEDCandle ND 4.3-40W B35 E14 FR 55°C 929001815702 CLA LEDCandle ND 4-40W B35 B15 827 CL 45°C 
929001345402 CLALEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR 36 °C 929001815802 CLALEDCandle ND 4-40W B35 B22 827 CL 45°C 
929001345502 CLALEDLuster ND 4.3-40W P45 E14 FR 55 °C 929001815902 CLALEDLuster ND 2-25W P45 B22 827 CL 30°C 
929001345602 CLALEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR 36 °C 929001817102 CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD 27°C 
929001345702 CLA LEDLuster ND 4.3-40W P45 E27 FR 55 °C 929001817202 CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD 27 °C 
929001345802 CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR 36 °C 


Light Distribution Diagrams 


(cd/1000lm) 0° (cd/1000Im) 0° (cd/1000lm) 0° 


ND 2.3-25W E14 2700K B35 CL ND 2.3-25W E14 P45 /827 CL ND 2.3-25W E14 2700K BA35 CL 
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Classic filament LED Lamps 


Light Distribution Diagrams 


(cd/1000Im) 09 (cd/1000Im) 09 (cd/1000Im) 0° 


4.3-40 W E27 A60 CL 2700 K 7.5-60 W E27 A60 CL 2700 K ND 2.3-25W E14 2700K ST35 CL 


(cd/1000lm) 0° (cd/1000Im) 0° (cd/1000lm) 0° 


2.3-25 W E27 ST64 CL 2700 K 4.3-40 W E27 ST64 CL 2700 K 7.5-60 W E27 ST64 CL 2700 K 


(cd/1000lm) e (cd/1000lm) Cc (cd/1000lm) cC 
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Classic filament LED Lamps 


Light Distribution Diagrams 


150° 180° 150° 


(cd/1000lm) [oj 


150° 180° 150° 


(cd/1000lm) VA 


(cd/1000lm) Ce (cd/1000lm) 6 (cd/1000lm) C 


Product family leaflet, 2018, June 18 36 data subject to change 


Classic filament LED Lamps 


Light Distribution Diagrams 


150 180 150 


(cd/1000lm) o 


CLA LEDbulb 40W B22 827 CL A60 ND 


(cd/1000lm) ce 


(cd/1000lm) VA 


(cd/1000lm) ce (cd/1000lm) e (cd/1000Im) © 
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Classic filament LED Lamps 


Light Distribution Diagrams 


(cd/1000lm) — O" 


LEDbulb 25W E14 827 FR B35 


150° 180° 150° 150° 180° 150° 


(cd/1000lm) 0 (cd/1000lm) o (cd/1000lm) o 


LEDbulb 40W E14 827 FR B35 LEDbulb 75W E27 827 CL A60 LEDbulb 100W E27 827 CL A67 
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data subject to change 


Classic filament LED Lamps 


Light Distribution Diagrams 


150° 180° 150° 


(cd/1000Im) 0° 


LEDbulb 60W E27 827 CL A60 ND 


90-270° 


0-180° 


CLA LEDbulb 25W E27 820 GOLD A160 


150° 180° 150° 


(cd/1000lm) 0° 


CLA LEDcandle 25W B15 827 CL B35 


(cd/lO00lm) O° 
0-180° 


90-270° 


CLA LEDbulb 25W E27 820 GOLD G200 
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